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■'[_A Ásiupación çle empleados y obre- 
' ros " de U.T.E. continúa enviando 
remitidos a la , prensa para expln 
car los motivos de su decisión de ir 
al paro por 24 horas y sin previa co- 
municación dei día en que se hará 
cfectiva esta interrupción de servicios 
de luz y teléfonos. Las explicaciones 
dadas no son de recibo ya que inciden 
sobre la necesidad de los aumentos, 
cosa que nadie discute, pero nada di- 
cen de la extremosa urgência conque 
los reclaman. Esta urgência, este em- 
plazamiento dado al Directorio que 
recién asumió la re.sponsabilidad de 
ordenar al Organismo, no puede jus- 
tificarse. Por nadie. Los aumentos de 
sueldos son apreciables y necesitan su 
previa financiación. De lo contrario 
la anormalidad se mantendría en es¬ 
tado de latencia y la tranquilidad no 
llegaría a los miles de hogares de fivn- 
cionaiúos. 

El Directorio dei Organismo tarn- 
bién se ha dirigido a la Opinión Pú¬ 
blica. Dió los números dei déficit de 
TJ.T.E. y expuso con sinceridad el plan 
a desarrollar. Confiamos que luego de 
ese documento que publicamos en 
otra parte de la edición, los ernplea- 
dos comprenderán y aquilatarán la 
buena voluntad de los jerarcas y pos- 
pondrán. por corto plazo sus recla¬ 
mos, a efectos de permitir al Directo¬ 
rio que preside el Ing. Fonseca, hacer 
las cosas científicamente y sin api'e- 
suramientos contraproducentes. Dice 
el Directorio que en el período dei 55 
al 58 existe un déficit financiero de 
cincuenta y cinco millones de pesos, 
al cual debe sumarse otros cincuenta 
y nueve millones por la imposibilidad 
de colocar la deuda pública emitida. 
En dos rubros el déficit supera los 
cien niiUones do- pesos.- 
de pesos en tres anos. Más de treinta 
millones de pe.sos por ano. Casi tres mi¬ 
llones de pe.sos por mes en dos rubros. 

Agrega el Directorio que hay rubros 
pre-supuestales agotados y que no obs¬ 
tante ese agotamiento deben prestar- 
se los servicios. llegándose al extremo 
de que e! organisnío carece de todo 
material, aún el más imprescindibie 
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elocuente y prueba, hasta el.éanèan- 
cio la verdadera situación dei orga¬ 
nismo. Este panorama debe servir para 
que todos, funcionários y opirnón 
pública, comprenda la entidad de;:los 
problemas a resolver y comprenàfn 
la actitud dei Directorio de ser 
rado en sus promesas y sincero 
planteamiento. Termina el documéntp 
dei Directorio diciendo: ‘ 

'"A la opinión pública: que no con¬ 
sideramos posible continuar la ges- 
tión sin un importante anmento de 
tarifas. 

Al personal: que, tal como surge de 
lo arriba expuesto, nos vemos imposi- 
bilitados de responder con la perento- 
riedad reclamada, a una inmediata — 
aunque justa, — satisfacción de sus 
aspiraciones, sin antes obtener el au¬ 
mento de tarifas. 

Estimamos que un paro dei sein^icio 
solo empeorará esta situación y la si¬ 
tuación general dei País, sin que èllo 
contribuya a hacer viables esas satis- 
faciones en forma inmediata. 

Tenemos planes de reconstrucción 
financiera que darán sus frutos en bre¬ 
ves fechas. Consideramos que ese ca- 
mino nos llevará, a todos a una conso- 
lidación dei Instituto, a las vez que 
nos pennitirá contemplar en gran 
parte las aspiraciones dei personal 

Otros camincs sólo dificultarán esos 
planes o los harán imposibles de cris¬ 
talizar”. 

“En política nada vale tanto como 
la sinceridad”, expresó en instancia 
histórica Herrera. El pensamiento dei 
Prócer oriento este manifiesto dei Di¬ 
rectorio. Sin demagogia dice todo. Ccji 
claridad. Con justeza. Con conoci- 
miento de los temas y los problemas. 
E l funcionário de y,T^E._^§t^^ 

' gurõs " que Tabri^espondef a las in¬ 
quietudes de los jerarcas. Sabrá res- 

)nder y deberá responder. Con 
anunciar que los servicios de luz para 
hospitales y sanatórios y policia ^ y 
cuerpo de bomberos no se resentirán 
nada, se atenúa la subversión de un 
paro da 24 horas contínuas en un ser¬ 
vido público de fundamental impor¬ 
tância para la marcha dei país. Dos- 
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los reclaman. Esta urgência, este em- 
plazamiento dado al Directorio que 
recién asumió la vesponsabilidad de 
ordenar al Organismo, no puede jus- 
tificarse. Por nadie. Los aumentos de 
sueldos son apreciables y necesitan su 
previa, financiación. De lo contrario 
la anormalidad se mantendría en es¬ 
tado de latencia y la tranquilidad no 
Ilegaría a los miles de hogares de fun¬ 
cionários. 

El Directorio dei Organismo tam- 
bién se ha dirigido a la Opinión Pri- 
blica. Dió los números dei déficit de 
tr.T.E. y expuso con sinceridad el plan 
a desarrollar. Confiamos que luego de 
ese documento que publicamos en 
otra parte de la edición, los emplea- 
dos comprenderán y aquilatarán la 
buena voluntad de los jerarcas y pos- 
pondrán, por corto plazo sus recla¬ 
mos, a efectos de permitir al Directo¬ 
rio que preside el Ing. Fonseca, hacer 
las cosas científicamente y sin apre- 
suramientos contraproducentes. Dice 
el Directorio que en el período dei 55 
al 58 existe un déficit financiero de 
cincuenta y cinco millones de pesos, 
al cual debe sumarse otros cincuenta 
y nueve millones por la imposibilidad 
de colocar la deuda pública emitida. 
En dos rubros el déficit supera los 
cien millones 4e-pesos. Giem ^nülones 
de pesos en tres aiios. Más de treinta 
millones de pesos por ano. Casi tres mi¬ 
llones de pesos por mes en dos rubros. 

Agiega el Directorio que hay rubros 
presupuestales agotados y que no obs¬ 
tante ese agotamiento deben prestar- 
se los servidos, llegándose al extremo 
de que el organismo carece de todo 
material, aún el más imprescindible 
para hacer frente a las nuevas cone- 
xiones de servidos. En una palabra, 
en las condiciones actuales, la U.T.E. 
no puede prestar el servido a su car¬ 
go. Las necesidades aumentan y no 
exi.sten disponibilidades presupuesta¬ 
les, existe déficit abultado y se carece 
de todo material. Este es el resumen 
dei estado en oue fué deiada la pode¬ 
rosa institución por sus administrado- 
re,s anteriores. Por los mismos que hoy 
aparecen fcrzando al funcionariado 
para que exija inmediatos aumentos. 
EI Directorio en su informe a la Opi- 
hióh ha sido elòéuente. Ha diehó lo 
que debía decir y lo que no podrán 
contestar los agitadoxas de la minoria. 
Pero desde 1955 se han producido nue- 
vos aumentos, en los combustibles, en 
los tipos de cambio para la importa- 
ción de materiales, en los tipos de 
cambio para lo.s servicios dei préstamo 
de Baygorria. Aumentos .sensibles que 
han vuelto a incidir sobre una situa- 
ción ya deficitária. Aparte de esto 
existen aumentos en remuneraciones 
al personal que en los tres anos apun- 
tados superan los veinte y cinco mi¬ 
llones de pesos. Para culminar las re- 
cientes inundaciones en Rincón dei 
Bonete y Baygorria han producido 
una pérdida global de treinta y cuatro 
millones de pesos. La suma de los mi¬ 
llones, la ronda de los millones es 


tión sin un importante aumento de 
tarifas. 

Al personal: que, tal como surge de 
lo arriba expuesto, nos vemos imposi- 
bilitados de responder con la perento- 
riedad reclamada, a una inmediata — 
aunque justa, — satisfacción de sus 
aspiraciones, sin antes obtener el au¬ 
mento de tarifas. 

Estimamos que un paro dei sei^vicio 
sólo empeorará esta situación y la si- 
tuación general dei País, sin que ello 
contribuya a hacer viables esas satis- 
faciones en forma inmediata. 

Tenemos planes de reconstrucción 
financiera que darán sus frutos en bre¬ 
ves fechas. Consideramos que ese ca- 
mino nos llevará a todos a una conso- 
lidación dei Instituto, a las vez que 
nos permitirá contemplar en gran 
parte las aspiraciones dei personal. 

Otros caminos sólo dificultarán esos 
planes o los harán imposibles de cris¬ 
talizar”. 

“En política nada vale tanto como 
la sinceridad”, expresó en instancia 
histórica Herrera. El pensamiento dei 
Prócer orientó este manifi esto dei Di¬ 
rectorio. Sin demagogia dice todo. Con 
claridad. Con justeza. Con conoci- 
miento de los temas y los' pi'oblemas. 
El func io nário de U.T.E. estamos se¬ 
guros que sabrá responder a las in¬ 
quietudes de los jerarcas. Sabrá res- 

)nder y deberá responder, Con 
anunciar que los servicios de luz para 
hospitales y sanatórios y policia y 
cuerpo de bomberos no se resentirán 
nada, se atenúa la subversión de un 
paro de 24 horas contínuas en un ser- 
vicio público de fundamental impor¬ 
tância para la marcha dei país. Dos- 
cientos mil obreros en toda la Nación 
quedarían sin trabajo. Miles de pesos 
en salarios y beneficios sociales se per- 
derían para la clase trabajadora, por 
esta impreroeditada actitud de los eng- 
pleados de U.T.E. Las industrias dè- 
berían cerrar. Los comércios clausurar 
sus puertas. El país entero estaria 
inmovilizado por un aumento de suel- 
do que nadie di.scute y nadie niega. 
El camino es claro y no admite tér¬ 
minos nredios. En poco tiempo se solu- 
cionarán las reclam.acione.s que provo- 
can el conflicto. El Directorio aprobará 
las nuevas tarifas err los próximos 
dias y estudiará de inmediato el Pre- 
supuestc. Más no se puede decir ni 
hacer. 

Como contrapartida a esta diligen¬ 
cia elogiable de los jerarcas, se exige 
a los obreros y empieados una nueva 
instancia de espera. Espera breve que 
por cierto se justifica y con largueza 
frente a los inconvenientes de una ac¬ 
titud subversiva. El conflicto no lle- 
gará a extremos de fondo. Estamo,s 
seguros. Pero con la misma seguridad 
afirmamos que si las impaciências 
pueden más que la sensatez, el gobier- 
no está dispuesto, con la ley, a hacer 
respetar el derecho y los intereses de 
la colectividad. que por cierto están 
por encima de cualquíer interés de 
grupo o de círculo. 
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U. T. E. AL PAIS 


Frente a las perentórias demandas de aumento de las asignaciones de su 
personal, con exigencia de inmediata vigência, este Instituto considera necesario 
dirigirse a la opinión pública y a su personal para hacer una condensada ex- 
posición de su estado financiero en las circunstancias actuales: 


19 _ No obstante los resultados ECONOMICOS íavorables 
dei período 1955-1958, dicho período arrojo un déficit 
FINANCIERO final de $ 39:634.215.04, que, unido a otras 
deudas dei Organismo para con el Estado y bancos de 
plaza, arroja un saldo deudor dei orden de . 


$ 55;000.000.oo 


2? — Al encontrar dificultados para la colocación de las 
Deudas Públicas, se atendió el pago de las obras loca- 
les de la Ley 18/V/951 (Plan IBRD) y Ley 10/XI/9Õ3 
(Baygorria), con recursos de la explotación por un sal¬ 
do de alrededor de . 


$ 59;000.000.oo 


39 — Diversos e importante rubros de su Presupuesto están 
AGOTADOS. Sin embargo, deberá ineludiblemente se¬ 
guir atendiendo el servicio. 


49 — El Organismo se encuentra DESGUARNECIDO DEL 
MAS IMPRESCINDIBLE MATERIAL, aún de aquel 
con el que debe hacer frente a las conexiones de ser- 
vicios. 

59 — Frente a esta situación no se recurrió más que a un 
tímido y totalmente insuficiente aumento de tarifas el 
2 de agosto de 1955. 





69 _ Desde entonces —1955— han sobrevenido los siguientes 
aumentos; 

a) Precio dei combusiible: 

De $ 58.80 a $ 73.27 el m3. 

b) Tipo de cambio para los materlales de imporiación: 
— De $ 2.10 a $ 4.11 el dólar; o sea práclicamente 

el doble. (Decreto dei 3/VIII/56). 

^ financiero (boy $ 10.80 el dó¬ 

lar) o sea cinco yeces más que el primer lipo 
cambiario. (Decreto dei 24/IV/59). 

c) Tipo de cambio para el servicio de iniereses de 
paríe dei Présíamo IBRD (Baygorria): 

De S 1.519 el dolar al libre financiero (hoy % 10.60 
el dólar), o sea siete yeces más. 

d) Aumento al personal durante el período 1955-1958: 

Ano 1955 — Total anual .... 

Ano 1957 — Total anual ... 

Ano 1958 — Total anual . 

79 — Por fin, el siniestro en las instalaciones de Rincón dei 
Bonete y Obra de Baygorria, con sensible disminu- 
ción de ingresos por venta de energia y, a la vez, drás¬ 
tico aumento en los gastos por combustibles, todo ello 
dei orden calculado de los .. 


$ 8:590.096.00 
" 11:841.805.00 
$ 5:681.578.00 


$ 34:000.000.oo 


I 


FRENTE A ESA SITUACIÓN MANIFESTAMOS: 

A la opinión pública: que no consideramos posible continuar la gestión 
sin un importante aumento de tarifas. 

Al personal: que, tal como surge de lo arriba expuesto, nos vemos impo- 
sibilitados de responder con la perentoriedad reclamada, a una inmedia¬ 
ta — aunque justa— satisfacción de sus aspiraciones, sin antes obtener el 
aumento de tarifas. 


Estimamos que un paro dei servicio sólo empeorará esta situación y la situación 

general dei País, sin que ello contribuya a hacer viables esas satisfacciones en j 

forma inmediata. 


Tenemos planes de reconstrucción financiera que darán sus frutos en 
breves fechas. Consideramos que ese camino nos llevará a lodos a 
una consolidación dei Instituto, a la vez que nos permitirá contem¬ 
plar en gran parte las aspiraciones dei personal. 

Otros caminos sólo dificultarán esos planes o los harán imposibles 
de cristalizar. 


Montevideo, 8 de agosto de 1959.— 


EL DIRECTORIO 
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Sesiono ayer eí D^ctorio de UTEl 

Hahrian tratado los aumentos I 


los funcionaras de UTE ayer*Í 

re^?oâMrS3lS3 

‘“''^^TrLcená^ asaLweT l 

fuerza pública para partidario de usar lai 

En el dia d^ayer el Dü-ector^o%^ efectivaj 

prolongo hasta altas horas extensa sesión que ser 
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AGRUPACION U. T. E. 


(NETAMENTE APOLITICA) 

AL GOBIEBNO Y A LA OPINION PUBLICA 

U A3RUPACI0N UTE FIJA 5U POSICION EN EL PROBLEMA DE LAS 
MEJORAS PRESUPUESTALES SOLICITADAS 

Han llegado a un punto crítico las largas gestiones realizadas con 
las Autoridades dei Ente referentes a la solicitud de mejoras presupues- 
tales planteadas por el personal de L TE ya en setiembre de 1958, 

El Colégio de Delegados quiere hacer conocer a los funcionários de 
la Institución y a todo el país una síntesis de lo actuado a partir dei mes 
de junio que se concreta en los siguientes puntos fundamental es: 

de Delegados, entrevistaron al Directorio en pleno para 
entregarles una nota en la que se reiteraba la urgência 
de nuestro pedido motivado por el enorme encarecimiento 
de los àrtículos de primera necesidad. 

Esa urgência se estableció claramente senalándose que 
el Colégio de Delegados esperaria lõ dias la respuesta. 

Posteriormente se realizaron nuevas entrevistas con los 
senores miembros dei Directorio de UTE habiéndose soli¬ 
citado una respuesta para el día 7 de agosto. 

4.—7 DE AGOSTO. — En el día de hoy entrevistado el Presi¬ 
dente de UTE Ing. Rodolfo Fonseca respecto al plantea- 
miento formulado por la Agrupación UTE fijó su posicidn 
sobre los siguientes puntos: 

a) Sobre la retroactividad al de enero de 1959. Con¬ 
testo negativamente restando posibilidades a cualquier 
retroactividad. 

b) Interrogado si se otorgaban los aumentos solicitados 
por la Agrupación en setiembre de 1958. Contestó que 
no podían ser contemplados totalmente porque su mon¬ 
to era imposible de ser financiado. 

Requerido sobre cifras concretas que el Directorio des¬ 
tinaria al rubro de aumentos de sueldos y jornales se 
abstuvo de formularias, indicando que todavia no es- 
taban determinadas. 

c) Preguntado desde cuándo empezaría a regir el posible 
aumento a otorgar por el Directorio contestó que, sin 
comprometerse, podia adelantar que seria en octubre. 

d) Preguntado sobre si serían otorgados los $ 35.00 vo¬ 
tados por el anterior Directorio a partir dei 1^ de 
enero de 1959, contestó que estaba englobado en el 
problema de la retroactividad y que no seria posible 
otorgarlo. 

En consecuencia, agotados los plazos el Colégio de Dele¬ 
gados de la Agrupación UTE, 

' RESUELVE: 

Dar por concluída la etapa de gestiones y pasar a la aplícación de las medidas de lucha resuelta» 
por la Asamblea dei Personal dei 7 de junio pasado. 

DEJÀMOS A SALVO NÜESTRA RESPONSABILIDAD 

El personal de UTE salva su responsabilidad frente al país. La salva con la autoridad que le conficre 
el haber cumplido muchísimo más all^ de lo que le permite su miséria, sus hogares angustiadòs y su posi- 
ción consciente y sacrificada en bien de la población. 

Quienes tienen la responsabilidad de esta situación, el Directorio de UTE y los Poderes Públicos, 
deben pues responder ante los usuários de la energia eléctrica y los servicios telefónicos. 

LA MESA DIRECTÍVA 
EL COLÉGIO DE DELEGADOS 


1. — 7 DE JUNIO. — La Asamblea dei personal de UTE reuni¬ 

da en el Palacio de Penarol aprueba, luego de 4 meses 
de gestiones infructuosas ante los gobernantes anteriores, 
y de 3 meses de gestiones infructuosas ante los gobernan¬ 
tes actuales, la realización de un paro por 24 horas con 
ocupación de locales y supresión de servicios eléctricos y 
telefónicos, para el día 10 de junio próximo pasado, en 
protesta por la no atención a sus reclamos de urgentes 
mejoras económicas. 

2. — 9 DE JUNIO. — Ante la intervención dei ministro dei In¬ 

terior Dr. Berro quien se compromete a obtener en un 
plazo de 10 dias la integración dei Directorio dei Ente, 
el que se abocaria de inmediato a la solución dei proble¬ 
ma, el Colégio de Delegados de la Agrupación de Funcio¬ 
nários de la UTE resuelve aplazar por ese lapso la aplica- 
ción de las medidas dispuestas por la Asamblea partici¬ 
pando en cambio en el paro decretado por la Comisión 
Coordinadora de Gremiales de Entes Autónomos y Servi¬ 
cios Descentralizados dei día 10 de junio. manteniendo en 
su totalidad los servicios que presta el Instituto. 

De acuerdo con lo resuelto por el Colégio de Delega¬ 
dos oportunamente y antes de que los actuales directores 
de UTE tomaran posesión de sus cargos fueron entrevis¬ 
tados en varias oportunidades por dirigentes de la Agru¬ 
pación con el fin de interiorizarlos de nuestros pedidos de 
mejoras presupuestales y hacerles conocer que los funcio¬ 
nários de UTE desde setiembre de 1958 bregaban por la 
obtención de las mismas. Les fue planteado el problema 
con toda objetividad, cosa que comprendieron, prometien- 
do estudiar inmediatamente de asumidos los cargos todo 
lo relacionado con nuestro aumento. 

3. —22 DE JUNIO. — En esta fecha se les dio posesión de sus 

cargos a los directores y el viernes 23 dirigentes de la 
Agrupación, miembros de la Mesa Directiva y dei Colégio 


owniirinç o*»'* • 













(i? V,AAA^Ck. 


^ oU úLi, \ ^ 


PAGINA CUATRO- 


P O L ) C I A 


l;\, tribuna popular 


AGRUPACION U.T. 



(NETAMENTE APCM^lTlCA) 


AL GOBIERNO Y A LA OPINION PUBLICA 


U AGfiUPAClON UTE FUA SU POSICION EN EL PROBLEMA DE LAS 
MEJORAS PRESÜPUESIALES SOLICITADAS 


Hau ^gado a un punto erííico la$ largas gestiones realisadas con 
las Autoridades dei Ente referentes a la soUcitud de mejoras presupues- 
imlss plantadas por el personal de VTE ya en setiembre de 1958. 

El Colégio de Delegados quiere hacer eonocer a los funcionários de 
l« Ê^itttcion y a todo el pais una sintesis de lo actuado a partir dei mes 
de junio que se concreta en los siguientes puntos fundamentales: 


1 -*f PE iVHlo. Le Asamblea dei perscmal de UTE reuni¬ 
da en el Paiaçio de Penarol aprueba, luego de 4 meses 
de gertiones ix^uctuosas ante los gobemantes anteriores, 
y de á meses de gestiones infructuosas ante los gobeman¬ 
tes acti^e^ la realizaeión de un paro por 24 horas con 
^upacion de locales y supresión de servidos eléctricjos y 
telefó^os, p^a el dia 10 de ^unio próximo pasado, en 
atendón a sus reclamos de urgentes 

mejoras económicas. 

-• DE ^UKIO. — Ante la intervención dei ministro dei In- 
tA se compromete a obtener en un 

plazo de 10 dias la integración dei Directorio dei Ente, 
«1 que se abocaria^ inmediato a la soluwión dei proble- 
*1 Colégio de Delegados de la Agrupadón de Funcio- 
aplazar por ese lapso la aplica- 
meadas dzspuestas por la Asamblea partici¬ 
pando en cambio en el paro decretado por la Comisión 
Coor^nadora de Gremiales^ de Entes Autónomos y Servi- 

junia manteniendo en 

totalidad los servicios que presta el Instituto 
De ^erdo con lo resuelto por el Colégio d*e Delega- 
^ antes de que los actuales directores 
oe uiE lomaran posesión de sus cargos fueron entrevis¬ 
tados en varias oportunidades por dingentes de la Agru- 
pación con el íin de interiorizarlos de nuestros pedidos de 
mejoras pre^puestales y hacerles conocer que los funcio- 
nanos de UTE desde setiembre de 1958 bregaban por ia 
las nusmas. Les fue planteado el problema 
con toda objetividad, cosa que comprendieron, prometien- 
do estudiar inmediatamente de asumidos los cargos todo 
•• ÍS T?i?^fÍ9ãíJSL nuestro aumento. 

^ JUNIO. — En esta fecha se les dio posesión de sus 

ç^os a los directores y el viernes 23 dirigentes de la 
Agrupadón, miembn» de la Mesa Directiva y dei Colégio 
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RESUELVE: 


al Directorio en pleno para 
entregarles una nota en la que se reiteraba la urgência 
de nuestm pedido motivado por el enorme encarecimiento 
de los artículos de primera necesidad. 

Esa ^çnda se estableció claramente seõalándose oue 
el Colégio de Delegados esperaria 15 dias la respuesta " 

^ Postenormente se realizaron nuevas entrevistas con los 
senores miembros dei Directorio de UTE habiéndose soü- 
j para el día 7 de agosto. 

entrevistado el Presi- 
dente de UTE Ing. Rodolfo Fonseca respecto al plantea- 
miento formulado por la Agrupación UTE fijó su posición 
sobre los siguientes puntos; 

a) Sobre la retroactividad al de enero de 1959. Con¬ 
testo negativamente restando posibilidades a cualquier 
retroactividad. 

Interrogado si se otorgaban los aumentos solicitados 
por la Agrupación en setiembre de 195 a Contestó que 
no podian ser contemplados totalmente porque su mon¬ 
te era imposible de ser financiado. 

Requerido sobre cifras concretas que el Directorio des- 
tinaría al rubro de aumentos de sueldos y jornales se 
abstuvo de formularias, indicando que todavia no es- 
taban determinadas. 

Preguntado desde cuándo empezaría a regir el posible 
aumento a otorgar por el Directorio contestó que, sin 
podia adelantar que seria en octubre. 
«) ^eguntado sobre si serían otorgados los $ 35.00 vo¬ 
tados por el anterior Directorio a partir dei 1? de 
enero de 1959, contestó que estaba englobado en el 
otoi^ario retroactividad y que no seria posible 

Colégio de Dele- 


e) 




DEJAMOS A SALVO NÜESTHA RESPONSABILIDAD 


.1 h.bef^SmSo muchTrfMo'™/" responsabüidad frente rf país. La salva con la autoridad que le confieie 

. . „ *««nen la responsabilidad de esta shiiación, el Directorio de UTE v los Poderes Públicos 

deben pues responder ante los nsHarios de I. «i^rgia «Metrien y los servidos telefóíiicZ ’ 


LA MESA DIRECTIVA 
EL COLÉGIO DE DÊLEGADO^ 
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_ g g t-A TRtBUNA kOPUuAtí" =- - ^ ^ i , 

irCongrcso ds Dclcgsdos de is Uit 
la Etapa de Gestionas; fihora van a 

jLa Áctitud se Basa en li 


Respuesta dei Directorio 

■ __ .. ,.aHió al costado dei Palacio ds la Luz 


■ como aluncidramos «Vf- « rlZ 

la Asamblea dal jA. j, Asamblea de Funcionaiios dei 7 de 

vl6 aplicar >. “•“f p«rde 24 hora. con corta de servi- 

iuniOr »effún la eual » cbWo en Ics institutos asistenclales, llevando 

la techa ,ue resun^e el proceso 

El coleto a la ,oUcltud de majoras presupueeta- 

y Ja. tratatlvas de AUTE re ^ j,, ,„ias entrevistas realUadas ante 

les **'“‘****®®' Hei Directorio dei Ente, a los que se les Informo de 

iru^a^ent^c^nltai soluciones. 

còtegVo TvZã^ c’Sn’“%«‘s?dente de UTE- Inq. Hodolfo Fonseca quien 

a) Sobxa la ratroactividad al l® 
da anero da 1959 . Contestó nasôti- 
vamant» lattando i^sibUidadea a 
cualauier tatroactividad. 

b) SI se ptoíqaban loa aumantos 
aolicitados por la Agrupación en 

tetiambre de 1958. Contestó que no 
podlan ser contemplados totalmen- 
le porque su mohto era Imposible 
de ser llnanciado. 

Requerido sobre cllras concretas 
que el Directorio destinaria al ru¬ 
bro de sueldoB y iornales sa abatu- 
vo de formularias. Indicando que 
todavia no estaban determinadas. 

c) Preguntando desde cuanto em- 
pesaria a regir el poalble aumento 
a otorgar por ei Directorio, contes¬ 
to que, sln comprometerse, podria 
adelantar que seria en octubre. 

d) Preguntando sobre si serían 

otorgados los $ 35.00 votados ^r 
el anterior Directorio a partir dei 
le de enero de 1951 , contestó que 
asiaba englobado en el problema 
de la retreactlvidad y que no lera 
peslhle otorgarlo. 

Rn roniecuencla, el Colégio de 
Delegados ds la Agrupación UTE 
reselvió: Dar por concluída la eta¬ 
pa de gesllònes y pasar a la apU- 
caclón de las medidas de lucha 
resueltas por la Asamblea dei i^r- 
sonal de 7 de Junlo pasado, tofor- 
mando a su vez al Personal dei 
Interior que a partir de hoy se 
enviarán delegaciones a efectos in¬ 
formativos. 
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! PELIGROSA 

/\YER el fundonariado de U.T.E. por 

intermédio dei Colégio de Delega¬ 
dos resolvió “dar por concluídas las 
etapas de gestiones y aplicar las me¬ 
didas votadas por la asamblea dei sie- 
te de julio dei corriente ano, que en 
su. parte resolutiva dispone hacer un 
paro de 24 horas con ocupación de lo- 
' cales y supresión de servicios eléctri¬ 
cos y telefónicos en todo el país, ase- 
gurando únicamente aquellos servicios 
considerados imprescindibles, como sa¬ 
natórios y hospitales.” Esta decisión 
dei fundonariado de U.T.E. sorprende 
a la Opinión Pública. 

No porque se trate de un conflicto 
improvisado, ya que se viene arras- 
trando de tiempo atrás, sino por el he- 
cho de que las nuevas autoridades 
recién se han hecho cargo de la insti- 
tudón y no han podido, hasta el pre¬ 
sente, concretar soluciones generales y 
comprensivas de las angustias de los 
empleados y obreros. El nuevo Direc- 
torio que preside un técnico destacado 
y dinâmico como es el Ing. Fonseca, 
no está omiso. Ni ante los empleados 
y obreros iii ante la ciudadanía. En- 
contró al Organismo con un abultado 
déficit, con insuficiências de servicios 
y busca urgentemente las soluciones 
debidas. La administración anterior 
tiene gran responsabilidad en estos 
hechos. Durante cuatro anos perma- 
necieron de brazos cruzados sin pre- 
ocuparse, poco ni mucho por la correc- 
ción de la prestación de los servicios 
esenci.sles ni por la remuneración dei 
personal, Aparte de la grave culpa de 
íos administradores que hace pocos 
dias abandonaron íos cargos de jerar¬ 
quia. no debe olvidar el fundonariado 
' que las inundaciones, con la paraliza- 
ción de la usina dei Rincón dei Bonete 
y los danos en Baygorria, fueron un 
elemento de pei'turbación a agregar a 
los anteriores. Ni el país ni la U.T.E. 
en particular viveu en épocas norma- 
les. No puede, por lo tanto, exigirse 
más a los nuevos jerarcas. 

Tienen conciencia de su responsa¬ 
bilidad, competência, y patriotismo 
como para adoptar en corto plazo las 
medidas adecuadas para devolver la 
eficacia a los servicios y la tranquili- 
dacl a los funcionários. 

La Agrupación de U.T.E. pudo y de- 
bió esperar. Era su obligación y con¬ 
fiamos que sepan reaccionar a tiempo. 
Con paros y amenazas sólo se obtiene 
perturbar la tranquilidad general sin 
vcntajas de ninguna naturaleza. 

Al conocer la decisión que comenta- 


RESOLVCIOJA 

bajo que se fijó el Directorio se viene •; 
-desarrollando en forma -normaL-Se—^ 
está terminando el cálculo de tarifas 
por intermédio de las secciones espe¬ 
cializadas y se confia que manana o 
el lunes esté en condiciones de ser 
elevado al Directorio. Este se compro¬ 
mete a trabajar de lleno en las nuevas 
tarifas, aprcbarlas con la urgência dei 
caso y ponerlas en conocimiento dei 
Ejecutivo para su resolución final. En 
una palabra pocos dias y las nuevas 
tarifas entrarán en vigência. Aproba- 
das las tarifas que no son imprescin¬ 
dibles no sólo para el aumento de 
sueldos sino también y fundamental¬ 
mente para contemplar la situación 
general de los servicios, se estará en 
condiciones de complacer las necesi- 
dades funcionales. Nos agregó el Ing. 
Fonseca que en plazo de dos meses 
aproximadamente, a contar desde la 
aprobación de las tarifas por el Eie- 
culivo, espera que estará pronto el 
presupuesto para ser puesto en vigên¬ 
cia. Termino diciendo el Presidente de 
U.T.E. que la mayoría dei Directorio 
está dispuesto a satisfacer en lo posi- 
ble las demandas de los empleados, 
aiempre que las mismas tengan en 
cuenta la situación general dei país. 
Tales, en síntesis, las expresiones dei 
Ing. Fonseca, 

Por nuestra parte corresponde agre¬ 
gar que los empléados de U.T.E., an¬ 
tes de seguir adelante en el peligro,so 
çaniino que han iniciado podrían re- 
capacitar, Un paro perjudica a. los 
funcionários de U.T.E. y perjudica a 
todos los obreros dei país Más de dos- 
cientos mil obreros estarán sin trabajo 
por culpa de una decisión de un or¬ 
ganismo gremial que no quiere espe¬ 
rar dos meses para ver contempladas 
sus aspiraciones. La legitimidad de és- 
tas no es argumento, Cuando más 
legítimas sean más obligados están a 
respetar la ley y respetar la vigência I 
plena dei derecho. El nuevo gobierno 
e.stá trabajaiido para el país. Con ener¬ 
gia y con planes sérios. No son impro- 
visadores. No hacen demagogia. Bus- 
can justicia y harán justicia. Pero 
exigen y con todo derecho que los 
empleados públicos adecúen sus recla- , 
macíones dentro de normas legales, ‘ 
como único medio de ser respetados. 
Los empleados de U.T.E. tienen la 
palabra. El gobierno no permitirá que 
se resientan servicios fundamentaíes. 
Respeta la ley y exige que todos la res- 
peten. Confiamos en la mesura, sen- 
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Efectuarían en Ute, Paro | 
Y Cortes por 24 Horas ! 

___ I 


RESOLVERAM LA FEGHA POSTERIORMENTE 


El Colégio de Delegados de la Agrupación UTE resolvio anoche en 
sesióii extraordinária, aplicar la medida votada por la asamblea de fun¬ 
cionários dei 7 de Junio, según la cual se efectuará un paro de 24 noras, 
con. corte de servicios eléctricos y telefónicos, salvo en los institutos 
asistenciales, asi como llevar a cabo también la ocupación de los *oca- 
le dei Ente. Esta resolucjón, un tanto sorpresiva, fue tomada luego dei 

I mitin realizado en ei Palacio de la j---- 

i Luz, en el que se informó al fun- ; 
t cionariado de la p osición dei nuevo 
directorio de 


Al respecto. el presidente dei mls- 
mo, afirmó a los delegados de AUTF 
que estaban dispuestos a otorgar 
algún aumento de sueldos y sala- 
rios, pero no todo lo pedido, apli- . 
cándose efectivamente esos aumen¬ 
tos tal vez en octubre de este ano, : 
descartándose asimismo toda posi- I 
bilidad de de que se consiguiera re- J 
troactividad al 1*? de enero de 1959. i 

El paro de 24 horas mencionado, 
tal vez no sea anunciado previa- 
mente a la poblaclón, estando den¬ 
tro de lo íactible, que el mismo sea 
decidido en cualquier momento, 
con aplicación inmediata. 

Por otra parte, A.U.T.E. invita a i 
todas las organlzaciones sindicales, 
estudiantiles y profesionales a ha- 
cerse representar manana domingo, 
a las 9 horas en Avda. Agraciada 
2463. en una reunión de carác¬ 
ter informativo relacionado con cl 
problema que enfrenta el personal 
de la UTE, en cuya optfjrtunidad se ^ 
dfrecerá a los presentes pormenores | ^ 
de la marcha de las gestiones y an- | ^ 
tecedentes que se consideren de ■ S' 
interés. ^ 1 ^ 









Direcfbrio de 
UTE debe hoy 

contestar 

Hoy vence el plazo acor¬ 
dado Por el CoJegio de De¬ 
legados de los trabajadoros 
de UTE para obtener una 
j contestación sobre las mejo- 
|ras presupuestales soIiciU- 
I das. 

I Con tal motivo se efectua- 
|rá hoy una entrevista de una . 
• delegación de la AUTE con 5 
el Directorio. Á las 17 y 30 S 
se efectuará un Mitin infor- 5 
mativo al cosfado dei Pala- \ 
cio de Ia Luz. < 

. Los bajos salarios y suei- J 
I dos en UTE han sido ya rei- 1 
jteradamente denunciados. Un ' 
j auxiliar con un afio de anti- ] 

I güedad^ por ejemplo, percibe ! 

I $ 200 mientras en la indus- ; 

I tria privada el sueldo corres- ; 
j pondiente sen'a de 458. * 
j Con 10 ahos de antigüedad ) 

; en UTE se paga $ 400, mien- ; 
;tras en fa industria privada' 

; corresponde $ 672. El sala- ; 
^rio de electricista en la in-; 

; dustria privada es de J 24 50 ‘ 
l^en Ia UTE es de $ 13. 
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Vence hoy el plazo acordado por 

la Agrupacíón U. T. E. ai Dírectorío 

..... .... 


Intensa acHvidad gremial para hoy 

lUtiUIUIUUIIUIIimiUIIIUIIIIUUIUIIIIII BIIIIIIIIMlIillllUIUIUMIlllIllMKHmiimi 

La Agrupacióa U.TJ). informa «ue hoy, riernes 7, vence el nlazo 
acordado por su Colégio de Delegados, para obtener una contestacion 
sobre las mejoras presupuestaies solicitadas. A las 17 y 30 se rea¬ 
lizará un mitm informativo al costado dei Falacio de la Luz 










PAiS AL DIA 
Buenas perspectivas ofrece la recuperación 
de las lurbinas en el Rincón dei Bonele 


PASO DE LOS TOROS, 3, <ANI). 
im dentro de 20 dias o 

generar energia la 
turbina N9 2, de Rincón dei Bone- 

Respecto a la turbina NP i, in- 

expresan que se trabaja en ella, y 
preparan los buzos a descender 


misma, a efectos de 
una Inspección. 

Se aguarda de acuerdo a la mar- 
trabajos, que, a lo su¬ 
íno, dentro de 20 dias, pueda co- 
menzar la máquina NP l. con lo 
que se habrá dado un paso de sin- 

Fiíífií^t ^ ^ de recuperación, en los 
ser vícios que llí se prestan. 
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PANORAMA DEL INTERIOR 

' Darán Energia Eléctrica las 
Turbinas 1 y 2 de R. dei BonefL 

ENTRARAN EN FUNCION DENTRO DE 20 DIAS 


Se estima que dentro de 20 dias o un mes. ya podrá generar energia 
la turbina número 2. de Rincón dei Bonete. En cuanto a la turbina n\uJ ® 
mero 1* informes procedentes de Rincón. expresan que se trabaja en eUa;J ^ 
y se preparan los buzos a descender al fondo de la misrna, à los efectos"' n 
de una inspección. ^ 

Por lo tanto, también ésta cornen- f - _ d 

{zará a funcionar dentro de 20 dias 
con lo que se habrá dado un paso t 
de singular importância para , Ja ( 
marcha progresiva de recuperación, 1 
en los servidos que allí se prestan. « 

'*■* — 01 -* rariofic. con nue- 
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XMPUESTO^PROGHESIVCr A 
RENDIMIENTOS/' 


LO QUE SE DICE 


—QUE resulto satisfactorio el 
ensayo de la primera turbina de 
la represa que vuelve a funcionar, 
ica esperándose que para dentro d© 
quince dias entre a trabajar en 
rse pleno. 

al —QUE si fuera verdad el cálculo 
' extranjero de que las inundacionee 
O’ l.-... - - - ' - 
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5e Aprestan Dos de 
las Turbinas de la 
Represa dei Bonete 

TOROS. 3. — 
estima que dentro 
ae 20 dias o un mes, ya podrá 
generar energia la turbina nú- 
mero 2, de Rincón dei Bonete. 

Respecto a la turbina número 
1. informes procedentes de aquel 
lugar, expresan que sé trabaja en 
Preparan los buzos a 
descender al fondo de la misma. 
a e.ectos de una inspección. 

Se aguarda, de acuerdo a Ja 
marcha de los trabajos, que a 
lo sumo dentro de 20 dias pue- 
® 'a máquina 
numero 1, con lo que se habrá 
dado un paso de singular im-: 
portancia para la marcha pro- 
gresiva de recuperación, en los 
servicios que allí se prestan. 


POR PRIMERA VEZ SERA % 
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Actívamente 
buzos én ia 
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trabajan ios 
turbina No. 1 

iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiifiiiiiiiiiiiiniiiiii 


Funciona a satisfacción la No. 2 

mmmmmrnxmmmmw mmmmmmmmmmmx 

Woi ^abajando activamenle los buzos en la i 

ísíism íSí; íi 

irabatr^^’ espera de no surgir coniraiiempos que antes^de 30 ^días 
Tal ^sta hacijBndo actualmeníe la iur^na N" 2 

Tal intormacion fue proporcionada anoche desde Is tt • 

a un cronisía de "EL BIEN PUBLICO", que se 
camenle con un ingeniero de dicha Centrai. «^«nico lelefoni- 


Continuamente 
trabaja la iV® 2 

La tLiiLíiiia N® 2 hace dos dias 
que trabaja sin parar. Se le ha¬ 
ce funcionar de noche y de dííí 
y se comprueba el normal des- 
envolvimiento de todas sus pie- 
así como su sincronización. 
De no surgir dificultades dentro 
de 20 dias podrá proporcionar 
los 30.000 kilowatts que genera, 
reforzando en forma considera- 
ble a la Central Ba tile y Ordó- 
nez. 


que se cumplirán estrictamente 
ios piazos fijados para las dife 
rentes etapas de rebabilitaciõn 
de la Usina y ello lo demuestra 
desarro- 

Bonete^^* ^a^ores en Rincón dei 


Los otros generadores 


--«...V# _ jnigcuiciu 

para el comienzo de] trabajo de 
las otras turbinas, es necesarío 
esperar Ios repuestos que fueron 
pedidos a EE. UU. Estima que 
luepo de llegados éstos. no se tar¬ 
dará más de dos meses en lo¬ 
grar el norma] abastecimiento 
que dicha planta da ba a todo ei 
país. 

Se trabaja a gran tren 


Expresó además que todo el 
personal en la Usina está traba- 
lando .a gran tren y con verda- 
dera eficacia para reparar la res^ 
tante maquinaria, tan severa¬ 
mente castigada por Ias inunda- 
ciones. 

Tenemos la certeza, agrego, de 
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f de Ur 

rc»posición 

MANIIENESé £t anükcio oe cortes 

»l.e cfú “»■ 

f "ncio,mpi«lo UM <*«> 

recforío dei Ente sohr ***1'®” «f®etnada por el Di- 
conaiderar doe 1 SenelT'’"" '"'‘““P'"**»''»- P»r 
•« de .a.a"ed1e,I aZ^‘i; ? “‘P™'»"-- cie- 
». visi|„,ei. I. dee^r^' 1 *“ P'-" 

efecin.,, en «naldnie, tHomeÕL* 
horas en los servid>in J i ®‘’ **” corte por 24 

Consejo Nacional de C f .*^**'**'*^‘* telefono». El 
naria. ,n.ro e len a - « ""f » *“«■> “•<«- 

- -'i ndono. a 1» versión ofi. 

etal —no fne aliordado 
Se saJ>e. eso si que el efe- 
j cmivo coletado — con- 
fírinatido ia noticia briíi, 
dada ayer en nrimera nla-' 


, na por EL BIEN PTIBI I. 
j Co , está dispuesto a 
asepnrar el tnanlenimien- 
♦o de los servicíos. infor- 
máiidose ruie están listas 
tropas dei Fiercito y la 
Marina para ocupar |a» 
ceiitrales. en el caso de 
qne Se produzca e.I eorle. 
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' ^FUNiSlONag^]^ 

Dias pasadòs se halifáflMHHkiit^o !a ihformación 
de Que una de las cuatro turbinas de la Usina Hi- 
droeléctrica de Rincón dei Bonete, seria puesta en 
funcionamiento en el transcursó de esta semana 
con carácter de prueba. Acerca de ello conversa¬ 
mos telefonicamente con el ingeniero Rodolfo L. 
Fonseca, Presidente de la U.T.E., quien nos ex- 
presó que la turbina N9 2. había entrado en acti- 
vidad aünque al vacio. Es decir, sin carga, lo que 
si^ifica que aún no produce energia. Senaló el in¬ 
geniero Fonseca, que por el momento es preocupa- 
ción de la plana mayor de técnicos lograr el secado 
total de los ^mentos que componen la turbina 
y alternador. :feto podrá hacerse, como ya ha sido 
previsto, mediante el centrifugado provocado por 
la rueda polar la que en forma progresiva contri¬ 
buirá a disipar la humedad que aún contiene el 
inducido y el propio inductor. A pesar de que el se¬ 
cado prévio se ha llevadò a extremos severisimos 
con el objeto de recuperar este valioso material, 
que de otra manera habría sido necesario impor¬ 
tar —hoy dia a un costo fabuloso— los técnicos 
entienden que ãún subsisten remanentes de hume¬ 
dad que sólo podrán sér eliminados lentamente por 
el propio alternador. Si todo sale como se ha pro- 
yectado —agrego el ingeniero Fonseca— y no sur- 
,gen imprevistos, esta turbina 2, prirá generar 
energia —30 mil KW— dentro de 30 dias aproxi- 
mádamente. Somos optimistas en euanto a los re¬ 
sultados que habrán de obtenerse mediante la ope- 
ración “recuperación” llevada a cabo por técnicos 
de la General Electric? que a tales efectos llegaron 
al Urqguay. y también por parte de nuestro per- 
sonal, pero no debemos excedemos en tales espe- 


ranzas y aguardar aún los resultados que arrojen ^ 
las pruebas de la turbina'N^ 2. Sabemos que e^n- 
geniero Cross. uno de los expertos de aquella firma 5 
comercial norteamericana que se encuentran en 
Montevideo, ha logrado êxitos reiterados en la re- ‘ 
cuperación de turbinas y alternadores que han 
quedado bajo agua muchas veces salobre, y aun 
asi sus métodos han logrado resultados satisfac- , 
torios. No tendriamos por qué dudar dei êxito en 
. las circun.«tancías actuales, pero hay un factor. I 
incontrolable que es la resistência de los materia- 
les luego de haber estado sometidos a la acción 
devastadora de las aguas. Más adeiante el inge- 
í nlero Fonseca expre''ó que es preocunación funda- 
rrental dei directovín 

dp i3 rep- - -í y a tales eíectos se traoaja . 
sin pausa ni descanso. * 
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j Reportije Telefónico 

\ __ 

FUNCIONA EN PRÜEBA LA TURBINA N? 2 

Dias pasados se había adelantado la iriformación 
de que una de las cuatro turbinas de la Usina Hi- 
droeléctrica de Rincón dei Bonete. seria puesta en 
funcionamiento en el transcurso de esta semana 
con carácter de prueba. Acerca de ello conversa¬ 
mos telefonicamente con el ingeniero Rodolfo L. 
Fonseca, Presidente de la U.T.E., quien nos ex- ^ 
presó que la turbina W 2, había entrado en acti- \ 
vidad aunque al vacío. Es decir. sin carga, lo que 
significa oue aún no produce energia. Sefialó el in¬ 
geniero Fonseca, que por el momento es preocupa- 
ción de la plana mayor de técnicos lograr el secado 
total de los elementos que componen la turbina 
y alternador. Esto podrá hacerse. como ya ha sido 
previsto, mediante el centrifugado provocado por 
la rueda polar la que. en forma progresiva contri¬ 
buirá a disipar la humedad que aún contiene el 
inducido y el propio induetor. A pesar de que el se¬ 
cado prévio se ha llevado a extremos severísimos 
con el objeto de recuperar este valioso material, 
que de otra manera habría sido necesario impor¬ 
tar —hoy dia a un costo fabuloso — los técnicos j 
entienden que aún subsisten remanentes de hume- | 
dad que sólo podrán ser eliminados lentamente por 
el propio alternador. Si todo sale como se ha pro- 
1 yectado — agrego el ingeniero Fonseca— y no sur- 
gen imprevistos, esta turbina W 2. pcirá generar ; 
energia —30 mil KW — dentro de 30 dias aproxi- , 
madamente. Somos optimistas en cuanto a los re- i 
sultados que habrán de obtenerse mediante la ope- 
ración “recuperación'* llevada a cabo por técnicos 
de la General Electric que a tales efectos llegaron j 
al Uruguay. y también por parte de nuestro per- 
sonal, pero no debemos excedemos en tales espe- 
ranzas y aguardar aún los resultados que arrojen i 
las pruebas de la turbina N<? 2. Sabemos que el in¬ 
geniero Cross, uno de los expertos de aquella firma I 
comercial norteamericana que se encuentran en ; 
Montevideo, ha logrado êxitos reiterados en la re- J 
cuperación de turbinas y. alterna dores que han j 
quedado bajo agua muchas veces salobre, y aun 
así sus métodos han logrado resultados satisfac- 
torios. No tendriamos por qué dudar dei êxito en 
las circunstancias actuales, pero hay un factor 
incontrolable que es la resistência de los matéria - 
les luego de haber estado sometidos a la acción 
devastadora de las aguas. Más adelante el inge¬ 
niero Fonseca expresó que es preocupación funda¬ 
mental dei directorio que preside la pronta recu- 
peración de la represa y a tales efectos se trabaja 
sin pausa ni descanso. ; 
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EN RTNCON DEL 
B O N F T E 

^YER comenzó a pro- 
barse en vacío el tur- 
bo-alternador N*? 2 de la 
Usina dei Rincón dei 
Bonete, una vez termi¬ 
nados su rectificación y 
secado. 

La marcha se hace a 
ritmo lento para comr 
i probar su estado y evi- 
j tar inconvenientes. 

I Destacamos esta noti¬ 
cia que hemos obtenido 
de buena fuente, porque 
significa una gra.ta nus- 
'va que pone de mani- 
fiesto la denodada labor 
dei personal de la Uslria 
en esta obra de recupe- 
ración cuya culminación 
anhela y necesita el 
país. 
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A tres meses de la tragédial 

La Tragédia, ada contináa 

Una de las nocbes quizás más: 
acíagas y que por cllo será muy 
dificil que se borre de nuestra 
memórias fue aquella dei 18 de, 
abril, auoque las que luego se su- 
cedieron no le fueron eo zaga> Las 
inundaciones de abril marcan fue- 
ra de toda duda una etapa que 
babrá de mantenerse viva en todos 
aquelios que vivimos aquellos dias 
aciagos y que a tres meses y po- ^ 
siblemente por muebo tiempo más 
babráa de bacer sentir su influcn* 
eia en la vida de la República. 

Nunca nuestra República babia 
vivido instantes tan tremendos y 
quizás ya estábamos demasiado 
habituados a un ritmo de vida que 
se estaba baciendo relativamente 
fácil. Y así todo ba cambiado con 
la misma facilidad- conque nues» 
tras vidas se estaban deslizando. 

Hoy 1.0 a trts meses nos encon¬ 
tramos frente a una encrueijada,,. 
No podemos afirmar que aquello 
haya sido la tragédia y que, por 
lo tanto baya terminado. El pano¬ 
rama se presenta sombrio por 
cuanto allí están, en' todo el pais 
los damnificados reclamardo para 
sus problemas una solución que 
reclaman con una urgência qut 
puede estar màs allà dei alcance 
de los gobernantes, pero que, dc 
cualquier maneta en algunos luga¬ 
res está demorando en llegar. 

Pero nos queda algo más. Y cs 
más grave. Las esperanzas de una 
recuoeración rápida deben, en este 










ra de toda duda noa etapa qoc 
habrá de mantenerse viva en todos 
aquellos que vivitnos aquellos dias 
aciagos y que a tres meses y po- 
siblemeute por mucho tiempo más 
babráa de hacer sentir su influen¬ 
cia en la vida de la República. 

Nunca nuestra República había 
vivido instantes tan tremendos y 
quizás ya estábamos demasiado 
habituados a un ritmo de vida que 
se estaba haciendo relativamente 
fácil. Y así todo ha cambiado con 
la misma facílidad- conque nues< 
tras vidas se estaban deslizando. 

Hoy 1.0 a trts meses nos encon 
tramos frente a una encrucijada... 
No podemos afirmar que aquello 


haya sido la tragédia y que, por 


lo tanto haya terminado. El pano¬ 
rama se presenta sombrio por 
cuanto alli están, en todo el pais 
los damnificados reclamando para 
sus problemas una solución que 
reclaman con una urgência que 
puede estar más allà dei alcance 
de los gobernantes, pero que, de 
cualquier maneta en algunos luga¬ 
res está demprando en llegar. 

Pero nos queda algo más. Y es 
más grave. Las esperanzas de una 
recuperación rápida deben, en este 
pais, fincarse forzosamente en lo 
qúe la campafia hága o dejè de 
hacer. Y es una verdad que no 
puède escapar a nadie, qúe en má^^ 

' teria de próducción las esperanzas 
' deben sèr muy pdcás Negros nú* 

^ barrone8|—en el séntido figurádò 
■y en ep réal de la palábra,-^ s|\ 
■ han eernidò' y se ciérnen sobrè'el 
-país.'^ 

Lás lluvias de abril han coúti- , 
nuado luego y hasta el momento 
puede afirmarse que no sé ha sértí 
brado nada. mientras que las ma- 
jadas quedan a diarió diezmadas... 
Por otro lado lá inflación... 

Aéi, con este panorama .no ès 
aventurado afirmar que lá tragediá ; 
sigue... La crisis Jlega .1 su cliina. 

Sòlo nos queda, para álunibrar 
una esperanza que los próxímòs' 
meses puedan ser prepicíos pará 
lograr de tal manera, sino evitar, - , 
por lo menos acortar Ia fase de 
la crisis. 

Algo habremos aprendido al fL. 
nal dei camino. . Nucstro csfúérzò 
y nuestra perseverancia nos. sal- 
varàn, como esa virtud ha salva- 
do a las naciones europeas.... 

Que asi sea.. 
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En Rincón dei 
Bonete Prueban 
Una Turbina 

1 

J Dentro de 20 dias UTE reali i 
j zará pruebas con una de las tur- | 

I binas de Páncón dei Bonete. ; 
í El reacondicionamiento de la : 
j misma hace ver con esperanza j 
j. su correcto fiuicionamiento. Em- 
I pero hasta cnie en la práctica ! 
demuestre cabalmente a los téc- j 
niccs estar en perfectas condi- I 
ciones para el servicio. no se ade- 
lantará fecha de la nueva puesta 
en uso. 

La noticia en sí resulta hala- 
güeha. porque encierra la pers¬ 
pectiva de que se reanude lã ge- 
neración de energia en Rincón 
..hei Bonete en jjlazo más cortC/ 
dei prevjsto. ‘ 
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J LLOVIO MAS D£L DOBLE DE LO 
WNTE LLUEVE EN TODO ÜN ARO 







rds de Unvia registrados en el transcurso de un mes. 


tos dei Avión Perdido 
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^!a^explosión ocasiono un mcendio o posibiemeni 

Aunque se tiene la esperanza de que los cadáveres estén dentr 
duda que el cuerpo de Mendiville se encuentre pu( 
n!-f ic que se encontro en la playa corresponde al ^lantero derLh 
1 ^ Posicion dei co-piloto. Se presume que Blaquier piloteab 
PK-if ^ ^ T 3 participaron el Jefe de Ia Aeronáutic 

foi destLaCoVe Slcf 

pernoctaron en Santiago para volar hoy a ] 
se uniran a la nave que lleva los buzos Npl-^n 
y^Mendiville van en la nave que debe l4ar“a '^lebaco^"en®iaM?S 

til nallazgo de los restos confirmo la teoria oup avidr* 13 i^ 
Sú‘íSri"e “TO"’" «1 ni.l limpo relnSi; 

1.. .?bg,.?;rá búsgo“y *" P».' «od. 


La Historia dei País no 
Recuerda un Mes de más 
Agua que el Pasado Abril 

Ante los íenómeiios climáticos que se han venido regis* 
trando en los últimos tiempos, en esta zona dei hemisfério y 
partícularmente relacionadas con la que vivimos en nuestro 
país, solicitamos a la dirección dei Servido Meteorológico, de- 
pendiente dei Ministério de Defensa Nacional datos estadisticos, 
que gentilmente nos fueron proporcionados y que a continua- 
cion reproducimos. 


Las precipitaciones registradas durante el ano 1959 revisten un 
caracter francamente anormal, Para analizarlas debemos considerar 
como fecha de iiiiciación dei período de estúdio la dei comienzo dei 
yerano, 1- de diciembre de 1958, por ser este el principio dei afio clima- 
tologico estacionai. 

Totalizando las precipitaciones registradas en el Observatório dei 
Prado desde el 1? de diciembre de 1958 hasta el 20 de julio de 1959, 
obtenemos la cantidad de 1419 m/m; para este mismo período el pro- 
medio, calculado sobre la base de 50 anos de estadística pluviográfica 
horaria (1906 - 1955), es de 680 m/m, es decir en lo que va dei ano 
chmatológico ha precipitado más dei doble de lo normal. 

Como referencias respecto a este valor podemos indicar que el 
promedio anual estacionai es de 1.032 m/m, y que, en el ano 1958, que 
puede considerarse como lluvioso, el total de las precipitaciones fue 
ligeramente inferior a 1,400 m/m. 

Esto significa que en siete meses y medio las precipitaciones no 
solamente superaron los promedios anuales, sino que también sobre- 
pasaron los totales anuales de vários anos que pueden considerarse 
justamente como lluviosos (1919, 1922, 1930, 1938. 1953 y 1958). 

^ Dentro dei período que consideramos se destaca el mes de abril, 
que bate todos los records de lluvia registrados en la Estadística Plu- 
viométrica dei Servicio Meteorológico. 

En el Observatório dei Prado se totalizaron 499 m/m, que compa¬ 
rados con el promedio correspondiente, de 102 m/m, nos deja un supe¬ 
ravit de 397 m/m. Pero en el interior de la República los datos de 
lluvia son muy superiores a éste; el máximo, que configura al mismo 
tiempo el record absoluto en la nuestra estadística pluviométrica, se 
registró en el Departamento de Rivera, en la Estación pluviométrica 
de Paso Tranqueras, con 1.043 m/m. Allí llovió durante el pasado mes 
de abril, lo que promedialmente se registra en Montevideo en un ano. 

En la tabla adjunta se indican las precipitaciones por departamento, 
acumuladas desde el 1^ de diciembre de 1958 hasta el 31 de mayo de 
1959, comparándolas con los promedios correspondientes al mismo pe¬ 
ríodo calculado en base a 40 anos de estadística pluviométrica; la misma 
relación se efectúa para el mes de abril, promedios de 40 anos y preci¬ 
pitaciones registradas en abril de 1959 

Como consecuencia dei aumento de las precipitaciones se ha regis¬ 
trado un déficit en la duración de la insolación, es decir en el número 
de horas durante las cuales el sol fue completamente invisible. 

Durante el período comprendido entre el !•? de diciembre de 1958 
y el 20 de julio de 1959, obtuvimos un total de 1668 horas de sol que, 
comparadas con su promedio de 1865 horas, nos deja un déficit de 
aproximadamente ^ 200 horas. 

Estos dos fenómenos meteorológicos, lluvias superiores a lo normal 
y disminución de insolación, se combinan con el aumento de la nu- 
bosidad y la humedad relativa ambiente para producir el marcado 
descenso de la evaporación. 

PROMEDIOS 1958/59 PROMEDIOS 1959 
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1.230.3 

124.5 
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i £L JUSTO RECLAMO ; 
DELOS TRABAJADORESl 



I Con ese inmenso cartelón, recibieron los* funcionários de 
j Ia UTE al nuevo Dil^ectorio, que en el día de ayer asumió sus 

I funciones. 

S Es expresión clara de la perentoriedad de su reclamo, y 
1 de su espíritu de lucha. El mismo que se ha exteriorizado en 
{ demostraciones callejeras, junto a los trabajadores de los 
{ restante.v entes autónomos y servicios descentralizados. Eí 
J mismo que han exoue-ro ichíqs los parricrpant^s en ias demos~ 


















! EL JUSTO RECLAMO j 

ÍDELOS TRABAJADORES^ 



Con ese inmenso cartelón, recibieron los funcionários de í 
la UTE al nuevo Difectorio, que en el día de ayer asumió sus } 

funciones. ’ i 


Es expresión clara de la perentoriedad de su reclamo, y 1 
de su espíritu de lucha. El mismo que se ha exteriorizado en | 
demostraciones callejeras, junto a los trabajadores de los 
restantes entes autónomos y servicios descentralizados. EI J 
mismo que han expuesto todos los participantes en las d^mos" | 
traciones multitudinarias que recorrieron las calles de Mom | 
tevideo en los últimos me-ses, uniendo fraternalment^ a tra-1 
bajadores, empleados, funcionários, estudiantes jubilados y | 
pensionistas, en una sola columna. El mismo que sin ninguna j 
duda volverá a reeditar se en la gran jornada programada para j 
el próximo 18 de agosto, tal cnaf acaba de acordarlo el Pie-i 
nario de la Cultura y el Pueblo Trabajador y la Coaffsión de \ 
Solidaridad de la Asamblea 'Çbnsultiva, en exlgencia de m- } 
mentos de sueldos, salarios, jubiiaciones* y pensiones, y de y 
un conjunto de soluciones progresistas los probíêmas j 

que afliqen a la nación. I 

Para imponer este programa, será menesjer venger una í 
obstinada resistência. Ayer mi^o, el dtario .‘^Él Paí^** rôcla* \ 
ma que el NO a los funcionários dei Estádó- tesitura smM' | 
ciada por el Ministro de Hacienda en Ia Comisión de la Gá’ | 
Tnara— se ^xtienaa ai tuncioiiárlddo de ios entes auí?6fu>moíf \ 
y servicios descentralizados. Fm una palabna: ‘‘austertóad” J 
en toda la línea, y en todas partes. Para derrotar es^ in- J 
tento represivo, la estrecha unión en la lueha de tadqs los > 
sectores trabajadores, son primordiales; en este sertti^o 'se | 
proj^ecta la próxima gran manifsstación conjunta. ; 
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Cnnccpitts Trivicendentes Expuso m lug. 
/lotloifa S^onseca al Asuinir cl 
,Cargo de Eresidente de la V. T. E. 

En oportunidad de hacerse cargo de la Presidência dei Directorio de la Administración de las Usi¬ 
nas y Teléfonos dei Estado el Ing. don Rodolfo L. Fonseca se expresó en los siguientes téérminos: Senores 
Consejeros Nacionales. Senor Ministro de Hacienda, Senor Presidente dei Concejo Departamental, Senores 
Directores de Entes Autónomos, Senores Senadores, Senores Diputados, Senoras, Senores: Coincide esta opor¬ 
tunidad de la toma de posesión de mi cargo de Presidente de la U.T.E. con la dei nacimiento de un gran 
hombre de Estado recientemente desaparecido, cuyo afecto guardo en lo más íntimo de mis sentimientos, 
eUdoctor Luís Alberto de Herrera, que hoy se conmemora con profundo respeto. 

Hará a los presentes gracia al no referirme a las cifras que en forma tan elocuente nos ha brin¬ 
dado el Vicepresidente en ejercicio de la Presidência, don Elias Crocci; puesto que nosotros recién llegamos 
y esa página aún está en blanco. Ese resumen, sin embargo, ha puesto en relieve la labor conjunta de un 
grupo de orientales trabajando unidos en pro dei engrandecimiento dei país. Posteriormente manifestó: 


. La solución de esas circunstancias adversas, de muy variadas | 

procedências, que se han abatido sobre la Institución, constituirá 
nuestro primer trabajo —trabajo quizás arduo— pero que no nos des-i 
corazona, ni en ninguna forma nos hace perder confianza en la con-j 
secución de nuestro primei’o y grande anhelo, que será el restableci-; 
miento dei equilibrio financiero, económico, técnico y social derins- 
tituto. A ésto podemos seguramente llegar, no sólo porque el Insti¬ 
tuto &3 fuerte y el país tiene grandes reservas materiales y anímicas 
de energia, sino porque estamos seguros que podremos contar con el 
valioso e inmediato apoyo dei senor Ministro y por su intermédio dei 
Poder Ejecutivo de la Nación, 

El desastre dei pasado mes de abril ha sido califiçado de desastre i 
nácionaL Esto demuestra hasta para los que aún no se habían aper-! 
cibido, hasta qué punto es decisivo el rol que esta Entidad juega en 
«1 plano de la Economia Nacional, como fuente casi exclusiva —o por 
lo menos altamenté mayoritaria— de producción de energia y por 
esa viá, como promotora y reguladora de una parte extraordinária 
Importante de la actividad dei País. j 

Al producirse un colapso en las instaiaciones generadoras de ia 
mitad de la energia producida por U.T.E., el país —se ha dicho— su- 
írió una conmoción análoga a la de ün desastre de guerra. Las pér- 
didas por concepto de reparaciones son cuantiosas y dei orden de las 
varias decenas de millones de pesos. En mi sentir personal, seria in¬ 
justo pretender enjugarlas en un solo unos pocos ejercicios econó¬ 
micos, y ello no por lo que pudiera repercutir en un deslucimiento 
de nuestra gestión, sino por su incidência en el consumidor. 

Pero aún otros factores de diversos órdenes y en gran parte eco- 
rómicos y íinancieros, que venían gestando su crecida desde algún 
tiempo atrás, han producido de acuerdo a los datos de la prensa dia- 
Tia, sus frutos negativos. 

Senor Ministro, comprendemos y medimos la r esponsabilidad 
i|ue hemos aceptado y no la rehuímos. Sabemos, eso sí, que tendre- 
mos que desarrollar una gestión dura, de extrema economia y quizás 
en parte impopular. Aún sin habernos interiorizado de los datos ofi- 
ciales, y por la sola comparación de cifras publicadas con respecto a 
los de otros organismos análogos a éste, resulta evidente que uno de 
los desequilibrias básicos de este Instituto radica en la inadecua- 
ción de sus tarifas de servicio con respecto a su gestión económico - 
linanciera normal y a sus gastos de crecimiento vegetativo. 

El senor Ministro puede estar seguro que antes de fraca-sar en 
ruestra gestión y seguramente con toda premura, deberemos acudir 
R él para solucionar este punto fundamental, puesto que no podemos 
Ir conscientemente al encuentro de un fracaso que sólo nos corres¬ 
pondería si no hiciéramos tai gestión, 

Conozco, Senor Ministro, este Instituto. Jjn él trabajé largos aüos, 
en parte como dirigente-,v en parte como funcionário y por lo tanto 
como companero de los que voy a dirigir, por lo que puedo decir que 
nada de U.T.E. me es indiferente y que como todos los viejos funcio¬ 
nários de este Organismo y quizás gran cantidad de los nuevos, quiero 
a la U.T.E. y ellã ha constituído una parte importante de mi vida 
Me ha proporcicnado todas las satisfacciones y los sufrimientos que 


ciudadano: la de poder retirarse dc la vida sin rcmordimientos. 

Este monopolio de Estado, por su misma estructura jurídica 
tiene como patrón al pueblo por intermédio dei Estado y como 
cliente también al mismo pueblo. Nosotros —el Directorio, la alta 
plana mayor, los jefes. los funcionários, los obreros — sólo somos 
servidores dei pueblo. Nuestra responsabilidad cs muy grande, poi’ 
10 tanto. Ni la U.T.E. es nuestra o de un grupo de capitalistas que 
representamos, ni la U.T.E. es de los íuncioner ios, ni la U.T.E. es 
de ninguna fracción de la estructura social dcl país. La U.T.E. es | 
bien dei pueblo y es, por lo tanto, desde el plano sociai, un bien 
sagrado. De ella, todos nosotros debemos usar. ya que es podero.sa 
la suma de poder que el pueblo coloca en nuesií as manos en lo que | 
se refiere a la actividad laborai dei pais y su relación con la íueníe j 
de vida de sus habitantes, con el más alto sentido de responsabí- ; 
lidad, que corresponde a los ciudadanos de un pais éuya cultura ha 
trascendido sus fronteras y es rcconocida en todos los naíses dei 
mundo. 

Afortunadamente, senor Ministro, este Organismo se encuenlra 
formado por uno de los me jores funcionariados dei país, Tengo muy 
alta opinión de sus componentes, desde arriba hasta abajo. 

Prueba de ello es el sacrifício eficaz y dadivoso que han demos¬ 
trado todos cuantos han lenido algo que ver con los sinie.stros 
ocurridos en abril y con la tarea de recupcración de las instaiacio¬ 
nes y servicios; también desde arriba hasteO abajo. 

Puedo decir de una manera firme, que cuiino que la labor dei 
hombre debe ser retiubuída en forma adecuaria; adeiantandose este 
concepto sobre cualquier otro de aspiración dc iucro o afan dc super¬ 
fluidades. Por forma adecuada quiero significar, no sólo su relación 
con el costo de la vida, sino también su dependcncia con el esfuerzo 
y con la calidad de dicho esfuerzo, con la dcdicación, con la capa- 
cidad, con la inteligência puesta en ia función. con el honesto 
comportamiento, con la antigüedad de la aplicación de estas virtu¬ 
des.. . y nada más que con esto. 

Espero im descansar hasta poricr cumplir la obligación que me 
impongo de llegar a esta meta. que constituye también una de las 
primeras que debemos abordar y para la cual nos pondremos de 
inmediato a desbrozar el camino. 

Deseo también expresar brevemente, senor Ministro, cómo con¬ 
sidero que deben ser tratadas las relaciones entre el monopolio 
estatal y la actividad privada. j 

A mi juicio la dirección de un monopolio estatal no debr • 
convertirse en una dictadura económica que excluya en forma drás- | 
tica e injusta las acíividades privadas afines y ajenas. En el con- I 
cepto dei Estado moderno no deben caber otras restricciones a las ' 
libertades básicas dei indivíduo que aquellas que se hagan estrie- j 
tamente necesarias pára obtener la seguridad de la vida colectiva y | 
el resguardo de los intéreses comunes. La función piiblica debe ^ 
abstenerse de buscar únicamente una finalidad fiscalista. Debe sei' 
respetuosa dei derecho, amparado por la Constitución. al goce do , 
los bienes que el individuo ha obtenido por su honesto trabajo y j 
pC'!’ Ics derechos legaies. No cabe a ml juicio, oeniro de la norma ; 
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Cdtnceptas Traseeit/dentcs Expuso t*l Ing. 
it o€Íalf» Fonsife a al Asumir eí 
Fargo tív FresMrnte tle la E. T, E. 

L, ,, En oportunidad de hacerse cargo de la Presidência dei Directorio de la Administración de las Usi¬ 
nas y Teléfonos dei Estado el Ing. don Rodolfo L. Fonseca se expresó en Ics siguientes téérminos; Senores 
Consejeros Nacionales, Seíror Ministro de Hacienda, Seííor Presidente dei Concejo Departamental, Senores 
Directores de Entes Autónomos, Senores Senadores, Senores Diputados, Senoras, Senores: Coincide esta opor¬ 
tunidad de la toma de posesión de mi cargo de Presidente de la U.T.E. con la dei nacimiento de un gran 
hombre de Estado recientemente desaparecido, cuyo afecto guardo en lo más íntimo de mis sentim.ientos, 
el 4octor Luis Alberto de Herrera, que hoy se conmemora con profundo respeto. 

Hará a los presentes gracia al no referirrae a las cifras que en fórma tan elocuente nos ha brin¬ 
dado el Vicepresidente en ejercicio de la Presidência, don Elias Crocci; puesto que nosotros recién llegamos . 
y esa página aún está en blanco, Ese resumen, sin embargo, ha puesto en relieve la labor conjunta de un ! 
grupo de orientales trabajando unidos en pro dei engrandecimiento dei país. Posterioimente manifesto: j 


. La soJucicn de esas circunstancias adversas, de muy variadas 
procedências, que re han abatido sobre la Institución, constituirá 
nuestro primer trabajo —trabajo quizás arduo— pero que no nos des- 
corazona, ni en ninguna forma nos liace perder confianza en la con- 
secución de nuestro primei’o y grande anhelo, que será el restableci- 
miento dei equilibrio financiero, económico, técnico y social dei Ins¬ 
tituto. A ésto podemos seguramente llegar, no sólo porque el Insti¬ 
tuto es fuerte y el país tiene grandes reservas materiales y anímicas 
de energia, sino porque estamos seguros^ que podremos contar con el 
valioso e inmediato apoyo dei seiíor Mmistro y por su intermédio dei 
Poder Ejecutivo de la Nación. 

El desastre dei pasado mes de abril ha sido calificado de desastre ; 
pácional. Esto demuestra hasta para los que aún no se habían aper-; 
cibido, hasta qué punto es decisivo el rol que esta Entidad juega en 
el plano de la Economia Nacional, como fuente casi exclusiva —o por 
lo menos altamenté mayoritaria— de producción de energia y por 
esa via, como promotora y reguladora de una parte extraordinária | 
importante de la actividad dei País. í 

Al producirse un colapso en las instalaciones generadoras de la 
mitad de la energia producida por U.T.E., el país —se ha dicho— su- 
frió una conmoción análoga a la de ün desastre de guerra. Las pér- 
didas por concepto de reparaciones son cuantiosas y dei orden de las 
varias decenas de millones de pesos. En mi sentir personal, seria in¬ 
justo pretender enjugarlas en un solo unos pocos ejercicios econó¬ 
micos, y ello no por lo que pudiera repercutir en un deslucimiento 
de muestra gestión, sino por su incidência en el consumidor. 

Pero aún otros íactores de diversos órdeneo y en gran parte eco¬ 
nómicos y financieros, que venían gestando su crecida desde algún 
tiempo atrás, han producido de acuerdo a los datos de la prensa dia- 
ria,: sus frutos negativos. , 

■ Senor Ministro, comprendemos y medimos la r esponsabilidad 
due hemos aceptado y no la rehuímos. Sabemos, eso sí, que tendre- . 
mos que desarrollar una gestión dura, de extrema economia y quizás i 
en paite impopular. Aún sin habernos interiorizado de los datos ofi- 
ciales, y por la sola comparación de cifras publicadas con respecto a 
los de otros organismos análogos a éste, resulta evidente que uno de 
los desequilibrios básicos de este Instituto radica en la inadecua- 
ción de sus tarifas de servicio con respecto a su gestión económico - 
linanciera noí-mal y a sus gastos de crecimiento vegetativo. 

El senor Ministro puede estar seguro que antes de fracasar en 
mestra gestión y seguramente con toda premura. deberemos acudir 
a él para solucionar este punto fundamental, puesto que no podemos 
Jr conscientemente al encuentro de un fracaso que sólo nos corres¬ 
pondería si no hiciéramOíS tai gestión. 

Conozco, Senor Ministro, este Instituto, JJn él trabajé largos aüos, 
en parte como dirigente y en parte como funcionário y por lo tanto 
como compahero de los que voy a dirigir, por lo que puedo decir que 
nada de U.T.E, me es indiferente y que como todos los viejos funcio¬ 
nários de este Organismo y quizás gran cantidad de los nuevos, quiero 
a la U.T.E. y ella ha constituído una parte importante de mi vida, 
Me ha proporcionado todas lao satisfacciones y los sufrimientos que 
es habitual que es habitual que la vida otorgue a los habitantes de es. 
te planeta, tal como es siempre la vida y tal como dei mismo modo se 
quiere siempre a la vida con toda su riqueza humana de claroscuros. 
Considero que ha sido altamente provechoso para mí el haber adqui¬ 
rido esta experiencia, rica en frutos de cultura vital. 

Eh mi largo transcurso por esta causa, estoy seguro de haber 
sido honesto, creo haber defendido hasta el limite máximo los inte- 
reses de mi patria y pretendo haber sido justo. Hoy deseo continuar 
por esta misma senda pedregosa, pero firme, que pueda llevarms 
hasta alcanzar la única gran satisfacción a que puede aspirar un ‘ 


ciudadano: la de poder rctirarse do la vida sin rcmordimientos. 

Este monopolio de Estado, por su misma estructura jurídica | 
tiene como patrón al pueblo por intermédio dei Estado y com.o j 
cliente' también al mismo pueblo. Nosotros —^el Directorio. la aita I 
plana mayor, los jefes. los funcionários, los obreros— sólo somos j 
servidores dei pueblo. Nuestra responsabilidad cs muy grande, por I 
Io tanto. Ni la U.T.E. cs nuestra o de un grupo de capitalistas que j 
representamos, ni la U.T.E. es de los J'uiicionr?.rios, ni la U.T.E. es | 
de ninguna fracción de la estructura social dei país. La U.T.E. es : 
bien dei pueblo y cs. por lo tanto, desde ei plano social, un bien ' 
sagrado. De ella, todos nosotros debomos usar. ya que es podero.sa 
la suma de poder que el pueblo coloca en nuesli as manos en lo que j 
se refiere a la actividad laborai dei país y su. relación con la fuente j 
de vida de sus habitantes, con el más alto sentido de responsabi- ' 
lidad, que corresponde a los ciudadanos de un pais óuya cultura ba | 
trascendido sus fronteras y es i'cconocida en todos Ics países dol j 
mundo. 

Afortimadamentc. senor Ministro, esto Organismo se cncuentra 

formado por uno de los mejores funcionariados dei país. Tengo muy 
alta opinión de sus componentes, desde arriba hasta abajo. 

Prueba de ello es el sacrifício eficaz y dadivoso que han demos¬ 
trado todos cuantos han tenido algo que ver con los siniestros 
ocurridos en abril y con la tarea de recupcración de las instalacio¬ 
nes y servicios: también desde arriba hasta abajo. 

Puedo decir dc una manera firme, que opino que la labor dei j 
hombre debe ser retr.ibuída en forma adeciiada; adelaníándose esti 
concepto sobre cualquier otro de aspiración dc lucro o afan dc super¬ 
fluidades. Por forma adecuada quiero significar, no sólo su relación 
con el costo de la vida, sino también su dependcncia con cl esfuerzo 
y con la calidad de dicho esfuerzo., con la dedicación, con la capa- 
cidad. con la inteligência puesta en la íunción. con ei honesto 
comportamiento. con la antigüeriad dc la aplicación do estas virtu¬ 
des.. . y nada más que con esto. 

Espero i.o descansar hasta poder cumplir la obligación q.ue me 
impongo de llegar a esta meta. que consütuye también una de la.^; 
primeras que debernos abordar y para la cual nos pondremos de 
inmediato a desbrozar el camino. 

Deseo también expresar brevemente, s.cnor Ministro, cómo con¬ 
sidero que deben ser tratadas las relaciones entre ei monopolio 
estatal y la actividad privada. : 

A mi juicio la dirección dc un monopolio estatal no debe 
convertirse en una dictadura económica que excluya en forma drá:-- 1 
, tica e injusta las aclividades privadas afines y ajenas. En el con¬ 
cepto dei Estado moderno no deben caber otras rostricciones a las j 
libertades básicas dei indivíduo que aquellas que se hagan estric- 
tamente necesarias para obtener la seguridad de la vida colectiva y 
el resguardo de los intéreses comunes. La función pública debe 
abstenerse de buscar únicamente una fínalidad fiscalista. Debe ser 
respetuosa dei derecho, amparado por la Constitución, al goce de 
los bienes que el indivíduo ha obtenido por su honesto trabajo y 
por los derechos legales. No cabe a mi juicio, dentro de la norma 
dei Organismo estatal pretender lucrar con ventaja sobre los inte- 
reses individuales, por medio dei poder que la ley le otorga única¬ 
mente para guardar y manejar el bien común. ' ; 

De ahí también, la obligación ineludible de dar un buen servicio • 
frente a una adecuada retribución dei mismo. 

Tengo la impresión, senor Ministro, que he hablado demasiado 
dada la urgência con que este Organismo nos reclama comenzar a ' 
actuar. Será, por lo tanto, más conveniente para todos que empe¬ 
cemos cuanto antes la silenciosa a la vez que tenaz tarea que nos 
corresponde. 
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La foto muestra una vista de la zanja de funda ción número IL en la cual se advierte el hor- 
migonado de los pilares 5 y 6« de verte dero, y dei muro lateral de la esclusa futura. 


Desde que las aguas comenza- 
ron su lenta ba jante, pasó a cum- 
plirse. en la represa de Rincón de 
Baygorrla, una intensa labor eu 
procura de ir reparando los da¬ 
nos causados por las inundacio- 
nes de abril. La semana pasada, 
se reinicio el hormigonado en la 
zanja de fundación N*? 11, luego 
de haberla desagotado, limpiado 
y retirado una capa de barro y 
arena de tres metros de espesor, 
que quedó como sedimento de ia 
creciente 

Además. en estos momentos se 
instalan las tres turbinas hidráu¬ 
licas, colocadas ya las grúas en 
el interior de la usina, y se pro¬ 
cede al montaje de los equlpos 
eléctricos y de la estaelón Clc 
transformación de 165 Kv, 

Atento a esos trabajos se es- 
._.,pera que la usina, cuya entrada 
'en servicio se preyé para junio 
próximo, comience a generar ener¬ 
gia en el siguiénte agosto, agre¬ 
gando una fuerza anual de 410 
millones de Kv/ hidráulicos a los 
producidos nor la Usina de Rin¬ 
cón dei • Bonete. 
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La foto muestra una vista de la zanja de funda ción número IL en la cual se advierle el hor- 
migonado ae los pilares 5 y 6, de verte dero, y dei muro lateral de la esclusa futura. 


Desde que las aguas comenza- 
ron su lenta ba jante, pasó a cum- 
plirse. en la represa de Rincòn de 
Baygôrria. una intensa labor en 
procura de ir reparando los da¬ 
nos causados por las inundacio- 
nes de abril. La semana pasada, 
se reinicio el hormigonado en la 
zanja de fundación N? 11, luegí» 
de haberla desagotado, limpiado 
y retirado una capa de barro y 
arena de tres metros de espesor, 
que quedó como sedimento de la 
creciente. 

Además, en estos momentos se 
instalan las tres turbinas hidráa- 
licas, colocadas ya Íeis grúas en 
el interior de la usina, y se pro¬ 
cede al montaje de los ^ulpos 
eléctricos y de la estaclón dc 
transformación de 165 Kv, 

Atento a esos trabajos se es¬ 
pera que la usina, cuya entrada 
en servicio se prevê para junio 
próximo, comience a generar ener¬ 
gia en el siguiente agosto, agre¬ 
gando una fuerza anual de 410 
millones de Kv/ hidráulicos a los 
produeidos nor la Usina de Rin- 
cón del*Bonete. 



■ Una toma de la usina hacia la sala de comando, en la que apa« 
rece el pozo de la Turbina IIL con la tapa respectiva colocadat 















j tido debe tenerse en cuenta con 
i carácter ilustrativo, -que en con- 
I diciones normales y con máquinas 
i no inundadae, demanda varias se- 
; manas dar cumpiimiento ai pro- 
\ ceso de secado. 

i POSIBILIDADES DE AUMENTAR 


LA .PRODUCCION. — La XT.T E. Ce- 
sea senalar especialmente que d 
critério seguido en la reparaclón 
de la primera unidad de Rincón dei 
Bonet^ ha sido el de entrar a ge- ; 
lierar energia lo más rápidamente j 
j po^lblè ' dentro de un margen de | 
i seguridad razonable. razón por la 
I cual deben cumplirse los trabajos i 
■ de recuperación en forma mlnu-! 
! ciosa. I 

; La opinión de los técnlcc» a cuyoj 
5 cargo están los trabajos de repa- 
! ración de la Central Hidráulica y: 
I dei técnico norteamericano Ing, ' 
! Gross. es cie que, disponiendo de 
ílos elementos necesarios que han 
[ sido solicitados (aceites, repuestos^ 

? equipos cie medidas, etc ), existe la 
j posibilidaci de iniciar ía produc- 
I clón de energia con una miidad 
I (aproximadamente 27.000 K.W.), ha- 
I cia fines dei próximo mes de; 
I agosto. 

i Hespecto ai cierre de la brecha 
I abierta con motivo de las inunda- 

ciones, que se denominaria “Opera- 
clón Terraplén", bajo la sUpervisión 
de técnicos de U.T-E. se reallzó un 
terraplén de 118 mts. de longitud, 
quedando a cargo dei Consorcio 
Baygorria el cierre final, trabajo 
ést© que, con jornadas de labor de i 
6 a 22 horas, ha sidò finalizado en ' 
el dia de ayer. 



—QUE el discurso que Alsogaray , 
iba a pronunciar hoy sobre la re* 

► ducción do la burocracia, fué pos- ■ 
iergado paim •! míércoles. " 

—QUE pára Setiembre se espera . 
que queden listas para generar 
energia dos turbinas dei Rincon dei 
Bonete. 


£L PiffS 


^ RErUERZO DEL PERSONAL. — 
Los trabajos electromecánicos se es- j 
: tán efectuaaáo en dos y tres tur- * 
n05 de lâbc?", aprc vechándose al | 
máxiiBO ei ^luerzo y la capacidad \ 

• dei pgãíQCAir A este respecto co- 1 
í rrespírfge Ce^jeesr ãi opmión de Ias | 
: técnicai:. han i 
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Activamente trabajan en ia usina de Rincón dei Bonete para pener en funcionamiento las máquinas a 
la brevedad posibie. Plezas desarmadas se ven por todos lados de la sala de máquinas (izq.). Trabaio 
sacrificado es el que reallzan en el Interior de las turbinas (arriba, centro). Abajo: se aprecia el mo¬ 
mento en que colocan el regulador de velocidad de la ^máquina NP 2; derecha; un obrero controla el 

secado de una de las plezas fundamenfales. 





PAGINA CUATRO 


POLICIA 


A Fines de Agosto 
Rincón de! Bonete, 

iCon ^ propósito de observar Ja marcha de 
los trabajos de irecuperación de la Central Hi- 
droeléctilca de Jlincón dei Bonete. el Vicepre- 
sidente de ia tJTE, Sr. Elias Croci, acompafia. 
do por el Gérento de la División Usinas Ing. 
Salvador Masson, çoncurrió ayer en viaje de 
insp^ción á lá ndsma, tomando contacto coo 
tôòiücos y persoíial que le brindaron detalles 
sobre dlverEos problemas de momento^ 

Por esa ytóita Oticlal. pudo saberse, que ia 
opmi(^ de los t^^^icos a Cuyo cargo están lo® 
trabajOs de lep^ación tíe la Central Hidráuii. 


Reiniciaria su 
Produciendo 2, 

que d^poniendo de los elementos 
que han sido solicitados (aceites, 
equipos de medida, etc.) existe la 
de iniciar la producción de energia 
uniad (aproximadamente 27.000 K.W.) 
nes dei próximo mes de agosto. 

LA "OPERACION TERRAPLEN A — 
Hespecto al cierre de la brecha a 
motivo de las Inundaciones que se 
ron **Operación Terrapléa”, bajo 1? 
aión de técnicos de UTE se realizó 
plén de 116 mts. de longitud, quedai 






















































en R, dei Bonete 

PROSIGUEN EN FORMA íNTENSA 
LOS TRABAJQS DE REHABILITACION 
DE LA MAQUIilARIA, EN LÃ USINA 

I COLOCARON HOY EL REGüLADOR DE VELOCIDAD DE TURBM ^ 2 _J 

Empezarán a cerrar manana el desigüe artificial abierto con y camiones con volca- 

- - trabajen dos palas mecarnca j j^g 

abertura. Por dentro dei lago en semici^^^ 

nfpnoion Que pGrinita los r^rtinnrpnde 


Empezarán a cerrar manana el desigüe artificial abierto con di ^ y camiones con volc 

Rincón dei Bonete. Se ha establecido un plm para que trabajen dos p semicírculo, en los lu§ 

doras, desde las dos puntas, para cerrai la abertura. Por trabajos. La misión defu 

res menos profundos, se irá formando un dique de contencion que pe ««fp^ero auxiliar. Comprendc 
tiva de esta brecha, para el futuro, es la de convertirse en un nuevo v actualmente tiene ; 

un puente y varias compuertas para desaguar cuando sea necesario. 

rededor de 150 metros. ___ __— — 

Mientras tanto, prosiguen en for- -- 

tna intensa los trabajos de rehabi- 


Mientras tanto, prosiguen en for¬ 
ma intensa los trabajos de rehabi- 
iitación de la maquinaria de la usi¬ 
na. En el turno de 7.30 a 16.30 ho¬ 
ras de hoy, se procedió a colocar 
el regulador de velocidad de la tur¬ 
bina N9 2, aparato delicado y ver- 
dadero cqpiando de la máquina, que 
fue convenientemente revisado y 
secado en las partes que habían 
sido tocadas por las aguas. El re¬ 
gulador de la turbina N9 1 tam- 
bién se halla casi listo. EI Ing. Ro- 
bert Cross está supervisando estos 
trabajos. El martes ppdo. informo 
ai Directorio de UTE sobre la mar¬ 
cha ^el secado de alternadores y 
regu adores. En su informe verbal, 
senaló que desde el punto de vista 
mecânico, los trabajos van bien en- 
caminados por la competência dei 
personal. Pero desde el ^Unto de 
vista eléctrico nada se^mede saber 

POr el mnmpntf» 


viotd eiecirico nai 
í por el momento. 

• También trabiií 


^cuuuicíi en Rincón dei 

Bonete el téffoico norteamericano 
en turbinas. Ing. Stanton Dornbi- 
rer. La intensidad de la que 

: se cumple en este camno nrome- 
í te teiiP’*, pronta para funcionar la 

J qúin- 

''^speccion de a « una 

Dornbirer iia deciaraao que’ í.= bt»,-. 

«o se puede decir que las turW- 
nas han . luroí" 


j .L^ornoirer ha declarauo que hí^íí 
«o se puede decir que las turW- 
nas han sufrido dano, sí han su- 

làs janS:° ^ en 

r:-t^',tííiacS'®* di- 

Pieza de los sen^ó-mn/’® «ff.- 

íes abren 24 eua- 

I jOíten la entrada^ rf**"^^* Per* 

! turbinas. ‘^e agua a las 


cólateraJment* 
í»* en VJZtra! 
atíenden algunf. ‘“'"^nas. Se 
cuya limni.,:“ . ® 


uinpieza es Deror..: • "Hica: 

; tamente para que Zí “media- 
«Jando. En el ^ oxi- 

el Ing. DornbirSf ttr® 

««•r. miqw", 

: dedor de 30.000 «Ire- 

Pero este informe ®”ergía. 

<>espués de una • P'’esentado 

maquinaria y anterrfi*®*' k" la 

j to rendian los nh,. aaber cuán- 

I uorteamerieano ha técnico 

vocar esta apreciapiln 
<Io a los mecámcn. ’ ®°"sWeran- 

«o. ■■ -»• 

I sin generar enersia Pero 

®°“P)etar la 


lOmo siN efétíITPA 

DEL SABADO PRíXlMO EN 

l^ySupac^rdFTitlPróx^ a Colégio 


«uonaen al^uno^ f^rbinas. Se I ^e Ja el DróviV? ^^bado. El r^j • 

^ fuya '«'«eS P®^ comS"" funS?® W entl^Ü* 

.. 

a mediados d. grêmio .i Zf- anunciado nnr ... ——- 


«mente M dtaV post™" ‘ 

^ste había dei 

Sremio el dia lo 4" and®'*» Por el , i 
Piomento se a ultimo ' 

24 hora* sIS cortÍs”dÍ® de 

al concederse ... * f® eorriente— 
sabado para que el^iov 
Srara el direcforio4® “fe- 

si bien se mantiene^esl^^®' -^^ora 
MO se cumpJe el Z7rr ^«“«•ación 
etal cosa que aouen= ®®P®rándose 
® hreve pilzo ae concrete 

a rZZTe irtó.”'®" volverá 
dora de Entes <^oordina- 

oms Descentralizado "r®®/ 

estudiar la marcha 4 i de 


























flie convemeniemeníe repisado y 
secado en las panes que habian 
sido tocadas por ias aguas. El re¬ 
gulador de la turbina N9 1 tam- 
bién se halla casi listo. EI Ing. Ro- 
bert Cross está supervisando estos 
trabajos. El martes ppdo. informo 
al Directorio de UTE sobre la mar¬ 
cha ^el secado de alternadores y 
regu adores. En su informe verbal, 
senaló que desde el punto de vista 
mecânico, los trabajos van bien en- 
caminados por ia competência dei 
personal. Pero desde el punto de 
vista eléctrico nada sq^ede saber 
por el momento. 

También tra^^a en Rincón dei 
Bonete el técnico norteamericano 
/en turbinas. Ing. Stanton Dornbi- 
/rer. La intensidad de la J-^bor que 
se cumple en este camno. prome¬ 
te tene»*, pronta para funciunar, la 
segunda quin- 
.Çispecciõn de la ^ una 

Dornba-e. Jiâ declarado que, \ 

no se puede decir que ias turbi¬ 
nas han sufrido dano, sí han su- 
Iftfi ffertoi dei agua que las 

CV íurante vários día- 

cesano cesamiar todas ias< ^ 

cuô trabajan fnera * -iin- ; 

piarias. El barro se na metido en | 
todas las junta'-. | 

Los trabajos actuales están di* 
reciamente relacionados con la lim- 
pieza de los servo-motores, los cua- 
les abren 24 compuertas quê per- 
miten la entrada de agua a las 
turbinas. 


ENERGIA EN SETIEMBRE 

Colateralmente se realizan traba¬ 
jos en las otras tres turbinas. Se 
atienden algunas partes críticas, 
cuya limpieza es necesaria inmedia- 
tamente para que no se sigan oxi¬ 
dando. En el informe que presentó 
el Ing. Dornbirer al Directorio de 
UTE, calcula para mediados de se- 
tiembre el funcionamiento de la 
primera máquina, generando alre- 
dedor de 30.000 Kw. de energia. 
Pero este informe fue presentado 
después de una revisación de la 
maquinaria y antes de saber cuán- 
to rendían los obreros. El técnico 
norteamericano ha tenido que re- 
vocar esta apreciación, consideran¬ 
do a los mecânicos uruguayos los 
mejores entre los de muchos paí¬ 
ses en que ha trabajado. 

Para mediados de julío, la tur^ 
bina N9 2 empezará a girar, pero 
sin generar energia, con el solo pro¬ 
pósito de completar la labor de se¬ 
cado de sus partes vitales. Quince 
dias después de iniciarse esta ope- 
ración y —de acuerdo a cálculos 
muy optimistas— si se comprueba 
su normal funcionamiento, la má¬ 
quina estará en condiciones de pro¬ 
porcionar energia 45 dias antes do 
la fecha fijada. 

CARPAS Y CALEFACCION 

Los médios más ingeniosos se 
han inventado en la usina de Rin- 
éôn dei Bonete para ayudar al se¬ 
cado de alternadores, reguladores 
de velocidad, polos de los rotores 
y demás piezas fundamentales afee- 
tadas por las aguas. Radiadores, 
ventiladores, lámparas y cloruro de 
cálcio intervienen en los trabajos. 
Se ha construído una carpa de se¬ 
cado en cuyo interior se mantieno 
una temperatura de 60 a 70 grados. 
El aire en el interior es absoluta¬ 
mente seco por efecto dei cloruro 
de cálcio. Alli entran las máquinas 
que se espera secar sin desarmar; 
cada tantas horas se mide la tem¬ 
peratura y aislación, vigilando cons¬ 
tantemente. 

Las horas que precisan estos apa¬ 
ratos para secarse, sobrepasan las 
400. Pero, posteriormente, se man- 
tiene el problema por la humeàad 
de la sala que fue inundada. Para 
paliar este inconveniente, que vuel- 
ve a humedecer las piezas ya se- 
iiadas, se van a colocar grandes es¬ 
tufas y un sistema especial de ven- 
tilacíón para calentar y secar el 
edifício en su interior. 


QU£D0 SIN EFÍJO EL PARO 
DEL SABADO PRÍXIMO EN UTE 

No habrá paro en UTE el Próxirfos® de^ a®' 
dos de la Agrupación de los funcioniituación liue leí 
ehe para continuar considerando la declariridn 
por el momento no se ha formulao^ respecto. 


de Lo actuado y dei clima gremial 
lamente la citada postergación dei 
Este había sido anunciado por el 
grémio el día 10 —cuando a último 
momento se resolvió la huelga de 
24 horas sin cortes de corriente— 
al concederse un plazo hasta el 
sábado para que el gobierno inte¬ 
grara el directorio de UTE. Ahora 
si bien se mantiene esa aspiración 
no se cumple el paro, esperándose 
etal cosa que aqueíla se concrete 
a breve plazo. 

Mientras tanto, también volverá 
a reunirse la Comisión Coordina- 
dora de Entes Autónomos y Servi- 
cios Descentralizados a a efectos de 
estudiar la marcha de los aconte- 
cimientos. Especialmente en lo que 
dice relación con la actividad ju¬ 
dicial. O sea la comparecencia de 
dirigenets gremiales de entes au¬ 
tónomos que hicieron el paro, ante 
la Justeia de Instrucción para ser 
interrogados. 

PLENÁRIO SINDICAL 
Por su parte la Mesa Permanen¬ 
te dei Plenário de Sindicatos Pro 
Central Unica, se reúne esta noche 
para considerar el siguiente terná¬ 
rio: Posición a adoptar frente a las 
medidas dei Poder Judicial contra 
dirigentes sindicales de los grémios 
de los entes autónomos y servicios 
descentralizados y Mensaje dei Po¬ 
der Ejecutivo al Parlamento sus- 
psndiendo la aplicación de leyes 
laborales. 


^ e en general impera, surge cia- 
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j Â Fines de Agosto Generará: 
Energia una de las Máquinas j 

de” Ríncón dei Bonete „ 

1 - ■ 

Jerarcas dfel-la Ü.Ee. cortcudiiícB^. en víájf^^é .i^ a l^ln- 

eón dei Bonetíe" con el prc^ósitb dfe'dtónrtw lá marclia dê I& trabajos 
de recuperacíón de la. referida Ceixtrêl.'^ * ' ' 

^ lÀABÒHA DBí TOABAJÒsf : 

'* Toda® decislonea: importantes 80 Mi>> los traBalos de reacondicWf- j 
namlento que. se vicnen realizçmdo, han tomadas' dè común acuer- 
do entre; los Hanlcps de U. •f] E. a cuyo cargo está la tíirección de las 
tareás'. ^ •’ 

En lo que tiéne relacldn con el secado de ias instalaciones, se está 
trabajando intensamente con el propósito de que la máquina N9 2 — 
con la que se piensa iniciar la producción — pueda estar pronta smtes 
de finalizar el mes en curso. Debe tenerse en cuenta que esto se refle- 
re solamente al secado y no a la puesta en servido.. 

Actualmente la resistência de la aislación dei campo glratorío en 
la referida unidad es muy baja, dado que hay mucha agua atrapada en 
los polos y en las lamínaciones, así como en las propias bobinas. Guan¬ 
do la extracción de agua esté lo suficientemente adelantada para ele¬ 
var el nivel de resistência, será acelerado el proceso de secado. Es decir: 
ei rearmado mecânico de esta máquina se estima que quedará completo 
antes de fin de mes, exceptuando algunas piezas que se dejan afuera 
para facilitar ei proceso dei secado. Si bien estos trabajos se están cum- 
pliendo a entera satisfacción. la ü.T.E. no desea crear un ambiente de¬ 
masiado optimista entre aquellos que lógicament eesperan con ansiedad 
€1 aumento de producción eléctrica, senalándose que aun no es previsi- 
ble determinar el tiempo que puede tomar el secado, En tal sentido 
debe tenerse en cuenta con carácter ilustrativo, que en condiciones nor- 
males y con máquinas no inundadas, demanda varias semanas dar cum- 
plimiento al proceso de secado. | 

POSIBILIDADES DE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN 

La ü.T.E. desea senalar especialmente que el critério seguido en la i 
reparación de la primera unidad de Rincón dei Bonete, ha sido ei de : 
entrar a generar energia lo más rápidamente posible dentro de un mar- ' 
gen de seguridad razonable, razón por la cual deben cumplirse los tra- 
. bajos de recuperación en forma minuciosa. 

La opinión de los técnicos a cuyo cargo están los trabajos de repa- : 
ración de la Central Hidráulica y dei técnico norteamericano Ing?. Cross, , 
es de que, disponiendo de los elementas . necesarios que han sido solici- j 
tados (aceites, repuestos, equipos de medidas, etc.), existe la posibilidad ! 
de iniciar la producción de energia con una tmidad (aproximadamente | 
27.000 kw.), hacla fines dei próximo mes de agosto. 

Respecto al cierre de la brecha abierta con motivo de las inunda- j 
ciones, que se denominara “Operación Terraplén”, bajo la supervislón | 
de técnicos de U.T.E. se realizo un terraplen de 118 mts. de longituti, 
quedando a cargo dei Consorcio Baygorria el cierre final, trabajo este 
que, con jornadas de labor de 6 a 22^ horas, ha sido finalizado en el día 
de hoy. 


fi- 


Se Rehabilitaaría Parcialmenle a Finês 
de Agosto la Usina de Rincón dei-Bonete , 

Directore» de U.T.E. efectuaròn una in^peeâón^ jmr 
la represa para observar la marcha de los trabajm 





de reacondicío- 


AUTORIDADES DE LA U..‘T. E. EN RLNCGN ÜEL BO^TE^ ^ 
Tí*rarcas de lá U T.E. conctírrieron en via^e de inspeccion a Rin 
.ón deSeU el propósito de obeíervar la marcha de los trabajos 
ic rccuperactón de la referida Central./ 

MARCHA DÈ XO'S TRABAJOS*^ 
decteiónes importantes sobre los trabajos 
bne se «enen reallzaíldo. han sido tomadas áe.comun acuer- 
T'E. a etovo cargo laMprocoon de las 

^"“n 10 que tiene relaclón con «I aecado de laVinstól^on^ ^ 

de finalizar el mes en curso. Debe tenerse en cuenta que esto se rcfie 

campo glratorio en 

la releíma unidad es dado que hay “«<=^8 agvja atrapada en 

los Apoios t en las lamínaciones. àsi como en las propias bobi 
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' SOLO UNA TRÉGUA 
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Só/o una Trégua 

(Viene de la Pág. 5) 

«s^a semana se nombrarán los directores de los enles. Esta 
seria una buena noticia que nos gusiaría confirmaran los 
bechos. No somos al respeclO/ muy optimistas. 

En "'El Debate" dei jueves —les una opinión periodisticd 
€t refleja el pensamiento dei partido gobernante?— se estam¬ 
pa esta idea: "Además los entes autónomos no son repúbli¬ 
cas independieníes como muchos creen y sus presupuestos 
iníegrarán el estúdio global que el Poder Ejecutivo realizará 
íanto en la Admlnistración Central como en la descentrali¬ 
zada a fin de repartir con justicia y equilativamente lo poco 
o mucho que el estado dei brario permita acordar". 

Estaríamos dispuestos a suscribir esta opinión. Los entes 
autónomos integran el Estado y por tanío« les comprénden 
las angustias y problemas comunes. El hecho de que cuenten 
ccn recursos propios (algunos ni siquiera con eso cuentanj 
como es el caso precisamente de la UTE), no los autoriza a 
desentenderse de las dificultades generales; y si la línea po¬ 
lítica es de contención y austeridad no puede valer ésta para 
un sector y dejarse de lado, para otro. Pero lambién es cierlo 
que existe una ley interpretativa dei preceplo constitucional 
sobre el carácter cuadrienal de los presupuestos, que declara 
inaplicable el mismo a los organismos industriales y comer- 
ciales dei Estado. Si se pretende rever esta política deben 
desde ya desconiarse nuevas dificultades. 

Éste episodio acaso pueda clausurarse sin mayores engo- 
rros. Pero es siniomálico de un estado general de intranqui- 
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-EN RINCON DEL BONETE- 


UNA DE LAS TURBINAS 
PODRIA FUNCIONAR 
ANTES DE LA PRIMAVERA 


_ -EL TRABAJO Y LOS DIAS'^ 


RINCON DEL BONETE. (Especial por Fernando Ain- 
ga) — Guando frente al creciente nível de 
te vió como una palpable amenaza el desborde de a 
ÍIníeL surgió la idea de coloca, sobre el mismo bor- 
d?dll d^que de contención varias ülas superpuest^ 
bríKas; llenas de arena y tierra. Ahora, a mas de dos 
meses de aqSIl nfveí máximo de: 23 de abril, habien 
do descindido las aguas más de cuatro metros. !as 
bolsas sieuen permaneciendo -i todo lo largo dei mu- 
ro^como un continuo recuèrdo de los 
Sin embargo su aspecto no es el mismo. Muchas de 
ellas vendendo lo ventoso e Inhósplto dei lugai, asl 
cÒmo ía velada ríslstencla dei tejido de arpillera. han 
germinado. Brotes verdes f “'kI 

pastos recubred la superfície alta s res^- 

nrovisado y prematuro anuncio priniaieral es 
tadò por qulenes deben transitar por ei lugar. N^ie 
st ãníma a pisar esa esperanza de verdadera prima- 
■fera. 

-H4STa\ AHOUA TRABAJ AMOS CON SI EKTE** 

Ta turbina N? 2 está siendo preparada para “girar , 
m^ento que^no Implica la ^1" 

•léctrica sino la última etapa dei secado de bobina . 
Al^nat dificultades en el f f^^etrf 

central (había una inclinacion dg 1. 
metros de altura) han demorado mas de lo 
8U puesta en marcha. Sin embargo tecni^s ® ^ ^ " 
nler^s están de acuerdo en que ‘ hasta aúora se ha 
trabajado con suerte”. La base ^ en 

tá va completamente armada y solo falta instalaria en 
su^ugar definitivo. Otras piezus estan en cargas de 
tecado (baio lonas con estufas y ventiladores) y al- 
gunas se van limpiando y engrasando 
nitiva Se calcula que dentro de unos lo d.as podrá 
va ‘'girar” Sobre el momento preciso en que 
zará\ producir energia nadie quiere ^^enturar opí- 
niones limitándose los ingenieros a 
de incógnitas que estará ese instante . lo sumamei- 
?e tSnero Ve es el manejo de 
irflbflia a 13.800 voltios”. y que ‘una falia significa 
desarmar nueva y totalmente las bobinas dei geneia- 
d^r” pese a todo hay quienes aventuran una fecna 
precisa: mediados dei proximo mes de agosio. 

VNA Tl Ur.INA LN MAK( liA: 10 MB IlOKAS-líO.MBKh 

Para la recuperación de las turbinas se signe el pio 
ceL 1 la •‘canibalizacion- de repuestos. Siendo exac 

tamente iguales las cuatro y ^pj-ocíde^al 

nne falta de repuestos podrian originai, se proceae ai 
tntal de cada una de las turbinas aprovechaii- 
do piezas de las otras. Asl podián ir produciendo ‘ 

sía^progresivamente. Los repuestos necesarios se - 
lidiendo a Estados Unidos (pais originário de las ms- 
?a?acfones exceto algunas dei “tiempo de los alema- 
ATI nane hasta el presente el sistema de cani_ 
tãuzactót?’^no ha ienWo^quc ser muy usado debldo a 
Gue casi todo es recuperable. Y algún técnico ase\e.a 
orgullcso que “el buen esplritu criollo ha suplido con 

inlenlo y trabajo manual piezas • ornado 

La segunda turbina lleva un retraso en el arma 
de veiiite dias con respeeto a la pnmera. La 
■ de unos meses y la cuarta^se pierde en 

la frase de un ingeniero; no tiene 
nncer”. Cada turbina supondra para su total hab i 



RECIBIENDO L.a I-UZ 

- rp=' 

a su normal íuncionamlento. 

“EL HORNO SE C.LLIEM.% POR LA BOCA” 

VI ritmo de trabalo es abrumador. Potentes instala- 

'“SíHf Ljvsrrp 

íricl "e la cludad de Fray Bentos, según compara- 
rthreros lleiian con buena voluntad esas hoias P 

mü pesos que yf"‘te pagan meafos “recl- 

t‘r- 

‘‘iCuTeT cump"e un Importante papel no 

cal de baile oe un 1 íPstf diários (UTE facilita 

r; srs.S4” p“»v.fx 

vivência Rodolfo Jauregnl. «i/^erdadefi im- 

claraba con graficldad a BA MAítANA, lajçroad^^.^ 

portancia dei comedor o V,oca” Una sustanclosa 

ZrZ eqtu.S%nW y u- Plcant-^^^^^^^^ 
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\Btiena Ãlimentacíón da 
C U. L £ a ks Obrem 
de Rincón dei Bonete 


Las autoridades ae CUIE, enca- 
bezadas por su presidente, el senor 
Rodolfo Jauregui, miembros diri¬ 
gentes y autoridades administrati¬ 
vas de la Cooperativa de Funcio¬ 
nários de la UTE, se trasladaron 
ayer a Rincón dei Bonete, a fin 
de anreciar “de visu’* la marcha 
dei servicio de comedor estableci- 
do pai'a los obreros que trabajan 
en la obra de recuperación de la 
represa. . 

Los periodistas capitalinos, tuvi- 
mos una nueva oportunidad de des- 
plazarnos hacia aquel» punto sobre 
el que convergen las miradas an¬ 
siosas de los consumidores (indus- 
triales y particulares) de„todo el 
país, a propósito de la gentil i#-vi- 
tación de CUTE. 

ALIMENTAR A LOS HOMBRES 

Pero antes de ir a la Sala de 
Máquinas dei Bonete, visitamos el 
comedor dondei actualmente, des- 
avunan. almuerzan y cenan unos 
3Ò0 obreros. Alimentar bien a esos 
hombres — ^nipleados y obreros 
que están prodigando sus esfuei*- 
zos para revivir el corazón de la 
República — es cosa muy impor¬ 
tante. En estos momentos en que 
L- represa ríõ s^enera energia eléc- 
toia. es necesario tonificar las 
erierg' 5 de! v_ oor cuyo es- 

fuerzo volveremos a contar con el 
c olosal poderio de la hulia blanca 
dlí?! Rio Negro. 

Êiíj Rincón dei Bonete la Coope- 
rativà de UTE tiene instalada una 
de sus ;Oroveedurías, donde el afi¬ 
liado pu ^de adquirir la gama más 
variada o 0 comescibles. La gente 
allí radicac^a con íamilia, tiene en 
ella todo a alcance de la mano. 
Pero el oi>er“ario solo, necesitaba 
un lugar donde se le diera buena 
comida elaborada. La UTE com- 
rkrpndió esta nef:esidad, especial¬ 
mente ahora que hay una legión 
de operários dedicados a su recu- 
neración y, como consecuencia de 
ello, contrató con CUTE la pres- 
tación dei servicio de cr -dor. 

Como no podia ser de^^--o- 
do, esta institución ^azo 
los ejequtó de inmediato, 
muchos "obstáculos El 
instalo en el saión.^ 4 ^i^as <iel | 
Club Social dei y coa ] 

! nas adjuntas al misnio. comenzã- 
ron a bullir, dia y nocne. 

COSTO REAL AL OPERÁRIO: 

$ 0.50 

Fue verdadera lástima que ya se 
hubieran retirado ios comensales 
cuando llegamos al 
tardados por el heoho de que Rm 
c^n de Bonete sóio tiene acceso 
desde la costa norte dei Lago, y 
a través dei transporte que reali- 
zan dos remolcadores. , 

Sin embargo pudimos hacerle los 
honores al mismo ,menu ci^e 
mentos antes haoian tomado los 
obreros. Excelente, en veid^. 
Fiambre con ensaiada ^rusa, sopa 
sabrosa, exquisitas monab al tuco 

! ' y un arrollado delicioso. ^ 

Los obreros pagan $ 2.50 por las 
co^-tadas diarias. y UTE les r^aice 
p-“do> pesos por dia. por el hecho 


Sión nos ha hecho llegar reciente- 
mente una nota ofreciendo sus 
inapreciables servicios. 

“El horno se calienta por la bo¬ 
ca”, y por eso es necesario que 
todos los hombres que aqui traba¬ 
jan —dijo— estén bien alimenta¬ 
dos. Rendirán más y mejor, y así 
más pronto podremos volver a con¬ 
tar con esta insustituible fuente 
de energia hidráulica. 


AFE NO COLABORA 

Recordo el senor Jauregui que 
se cumplieron gestiones con AFE a 
fin de lograr tarifas económicas 
para el transporte de las merca- 
derías desde Montevideo, no ha- 
biendo tenido ningún êxito en ello. 

Criticó que AFE íe niegue a dar 
un pequeno aporte a la obra de 
recuperación y destacó una vez 
más, que cobrando CUTE precios 
de costo la beneficiaria seria la 
misma UTE, que los paga 

Por otra parte, destacó que mu- 
chas veces en que es necesario 
transportar productos frescos no 
se ha podido contar con los servi¬ 
cios de AFE y han debido hacer 
un traslado expreso y costoso por 
medio de sus propios vehículos. 

Terminado el acto en la Coope¬ 
rativa. nos trasladamos a la repre¬ 
sa. sobre cuya visita damos noticia 
en forma separada. 
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instalaciones improvisadas. Un grupo de periodistas ob- 


R INCON dei Bonete está consumiendo hoy 
uno lõOO kw mensuales que se le enyían 
desde Montevideo. La energia sumin^trada a 
la represa es posiblemente la mejor inversion 
posible en èl momento ya que en poco tiempo 
al parecer a mediados de agosto— por lo me¬ 
nos alguna de las 4 turbinas funcionara y por 
cada una de ellas que pueda hacerlo el pais 
recibirá 30.000 kw. , . ^ 

Recorrimos extensamente las gigantescas 
instalaciones pobladas de máquinas recupera¬ 
das, de las instalaciones improvisadas Para el 
reacondicionamiento de los equipos. Cnarta- 
mos con operário, técnicos —a los que el Di- 
rectorio de UTE mantiene en silencio— con 
la gente que vive en el Rincón. De cada uno 
y dei conjunto se recoge la impresion de que 
están dando de sí, la mejor calidad de esfuer- 
zo. sin retacear medida. Vimos cojinetes so¬ 
bre los que ha de girar una de las turbinas, 
hechos a mano por uno de los técnicos. 

Los hombres a los que el país confio la ta- 
rea esencial de recuperar la represa, parecen 
poseídos por un espíritu para el que nmguna 
empresa es demasiado. Trabajan .sin descan¬ 
so y cuando no tienen las herramientas ne- 
cesarias inventan las que lo excepcional de 
las circunstancias exigen. Donde técnicos ex- 


aieros de alta calificación, encontraron pr 9 - 
emas de equipos insolubles en la urgência 
los plazos concretos, los técnicos y traba- 
ídores dei país improvisaron con certero ta- 
into y êxito, los implementos necesarios. 
Hombres que habían de resultar piezas fuu- 
amentales para las tareas de recuperacion 
ejaron voluntariamente una situacion de 
ien ganado retiro. Tal el caso de Carlos Ma; 
a —un capataz jubilado — que se reintegro 
or si y que invento y puso en práctica eii- 
aces sistemas de secado. 

LA SITUACION DE LAS TURBINAS 
De las 4 turbinas de la presa, una de ellas 
stá siendo preparada para girar —no para 
enerar energia— por cuanto se espera (^m- 
pletar el secado de la máquina con su íun- 
ionamiento. Esta etapa, retrasada P®^‘ 

^ero desnivel que aparece en el eje de la tui- 
)ina —y que obliga a reestudiar, como pre- 
laución, toda la estructura de hormigon de 
a presa— es la que ofrece ma's incógnitas. 
Sntre 15 y 60 dias varían los plazos previstos 
)ara el funcionamiento. 

Ya se pueden tener buenas perspectivas, 
lasi la certidumbre dei êxito, pero una pe- 
luena falia en los bobinados puede obligar 


a desarmar de nuevo las turbinas. Ponerlas 
en funcionamiento representa —para cada 
una— un esfuerzo dei orden de las 10.000 ho¬ 
ras de trabajo - hombre. . 

Por ahora —nos dicen— estamos tr abai an¬ 
do con suerte. La primeras de las turbinas 
que funcionará es la N9 2 —que ya padece un 
retraso— dentro de los 20 dias. Las restantes 
tienen un retraso máximo de 60 dias. salvo 
la última cuya puesta en marcha depende 
dei abastecimiento de repuestos, ya que algu- 
nas de sus piezas han sido “canibalizadas 
por las otras turbinas. 

MAQUINAS RECUPERADAS 

A lo largo de nuestra visita a las distintas 
dependencias. hemos visto como el esfuerzo 
de los técnicos de UTE está salvando, res- 
taurándolo a nuevo, maquinaria y equipos por 
valor de muchos millones de pesos. Cables, 
máquinas, herramientas que estaban revestii 
das de una capa de fango y grasa de 5 mm. 
de espesor, parecen hoy recién salidos de las 
fábricas 

. La perfección dei reacondicionamiento —así 
como los plazos en que se realiza— parece 
satisfacer a los técnicos y alegrar dinamizan- 
dolo el clima de trabajo y esperanza en que 
viven los hombres de la represa. 
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EQUIVOCADA INICIATIVA 

El destacado senador Dr. Chelle intento, en el 
Senado, plantear la cuestión de responsabilidades, 
frente aI* desastre de la represa y a las conse- 
cuencias que creó en toda la zona, especialmen¬ 
te en Paso de los Toros. Hasta ahora vivíamos 
bajo Icí impresión de que se había efectuado un 
esfuerzo denodado por parte de ias autoridades, 
de los técnicos, dei ejército y de todoslos^üS^-*. 
pudiercn sumarse generosamenta- U-rUffCtTem- 
presa, para reducir al mínimo los perjuicios, evi¬ 
tando los peores males. 

Ahora, con mayor tranquilidad, empiezan a des- 
cubrirse falias, especialmente por aquellos que su- 
frieron las consecuencias, quienes, naturalmente, 
hubieran preferido que recayeran sobre otros. Así 
como aquéllo es terriblerrtente difícil, ésto es na¬ 
turalmente más fácil. ' ‘ 

Estamos seguros que algunos errores han de 
haberse cometido, y que si se hubiera dispuesto 
de tiempo pudieron encontrarse algunas soluciones 
mejores. Así como no terminará por mucho tiempo 
la discusión acerca de si hubiera sido mejor sacri¬ 


ficar a Baygorria para salvar a la represa y, en 
lo posible, a Paso de los Toros. 

La verdad es que fueron fundamentalmente los 
^ técnicos quienes actuaron, cediéndoles la decisión 

et gobierno, como era lógico. Discusiones como 
éstas cbundan en la historia. Hubo quienes de- 
mostraron con claridad meridiana que la batalla 
de Waterloo debió ser ganadg por los ejércitos 
franceses y, sin embargo, Nàpoleón la perdió. 

Cuando sucesos de tal magnitud han ocurrido, 

« y suman una serie inacabable de esfuerzos, de 

sacrifícios, agregándose actos de verdadera abne 
gación por parte de los responsables, no basto 
la presunción dei error, para reabrir la cuestión. 

Mientras no exista, y no la hemos visto en nin 
guna parte, esa presunción, no sólo de error, sino 
de culpa grave, de responsabilidad manifiesta, es¬ 
timamos improcedente y danosa, la reapertura de 
una desgraciada etapa, de la que queda la sen 
sación de un gran coraje nacional para afron 
tarla. 

Pensamos que hizo bien el Senado al desechar 
la tentativa. Se habría perdido un tiempo precio¬ 
so que debemos destinar a recuperai lo perdido 
y el resultado habría sido imputaciones y agra* 
vios, con el correlativo descenso dei clima patrió- 
tico y moral con que vivimos la terrible tragédia, 
no lográndose al final ninguna conclusión con¬ 
creta, mientras quedaban flotantes dudas y re¬ 
ceios que daharían la empresa todavia no ter¬ 


minada. 






